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TLLVSTRISSIME COMES, 
= DOMINE GRATIOSISSIME, 


(Y funt, aliqui, qui rapidos prae re- 
 hquis fecerunt progre[Jus. Talem 

.« fe orbi attonito praeflitit New tonus ;. ingens: 
flumen, littora tranfcendens , aggeres ag- 
geflos perrumpens , camposque  circumia- 
centes violenta inundatione, quousque pro~- 


Jpetius. patet, longe lateque. [ubmergens.. 
d$ Iufoh- 


| [were inter eos qui maturam feruta- 


Infolita animi vis , quam propitiae 
ipfis maturae dono acceperant , praecipua 


procul dubio caufa ef, quae Viros bos 


immortales, ad faftigium, quod miramur, 
evexit. Af nome maiora, quam par 
efl, ingenio ipforum tribuit, qui tpfi fol 
adfcribere audet omnia? | 


Fingamus īncitamentis ad tentanda 
egregia facla, carere Virum, tantis an- 
wu dotibus praeditum , vt primum inter 
mortales occupet locum. An fublimia pe- 
titurus ef? Ane a mediocri ingenio, afl 
validis irritamentis inflammato , maiora 
Jperanda funt? Obfaculum | diffringit, 
quem compres vapores elaflici animant, 
globulus , quod contremifcere vix facit, 
languida manu proiecla rupes. 


Academiae, quae Fundatorem PE- 
TRVM MAGNVM, Conferuatricem, 
ELISABETH.AM, paternae gloriae 
haeredem , veneratur , membris, eorum 

|| quae 


quae eleuare poffunt animum, nikil degft. 
Tibi vero, cui Societatis noftrae curam 
eommift.  AVGVST. A , id debet Academia, 
quod meque opportunitate, meque mediis, 
deflituamur , ardori, quem magnum Fun- 
datoris, pariter, ac magnum  Conferua- 
tricis voffrae Nomen excitat, fatisfacien- 
di, immo et gratis Tua, qua labores 
nofiros adfpicere foles, animum cuiusuis 
nollrum , vt ad egregia tendat , quotidie 
magis magisque accendis- 


Tantis agitatus incitamentis, peri- 
citari aufus fum, an ad naturae myfle- 
ria quaedam, aditum mihi parare, atque 
detegere , quarumnam caufarum auxilio mi- 
randa pbaenomena ifla producere foleat na- 
tura, pofem. Quam Electricitatem: vo- 
cant , corporum virtus „ nouier detecta 
eh, vixque fatis explorata 5; aff, quod | 
plerisque. corporibus. communis fit ,.. vehe- 
mentifımosque producere valeat: effectus , 
indicio habendum ef, imer primarios 

naturae 


naturae — elateres — conmumerandam efe 
ipfam , meque fallax putanda eft opinio 
eorum , qui dari aliquem vis iftius, in 
praecipua maturae pbaenomena, influxum, 
fu[picantur. Quidni ergo afiduitatem 
naturae — ferutatorum — prouocare digna 
cen[fonda efl vis, cuius ope , pofiquam 
Jatis explorata erit , recludi aliquando 
polle ipfa naturae  adyta ,  fperandum 
et? Perplacuit , quam — propofuerat 
Francklinus vs buius tbeoria, ex quo 
phaenomenis- ipfam melius, quam aliam 
vilam [atisfacere frequenter expertus fum. 
Deprebendere autem mihi vifus fum, aliquos, 
in egregia theoria ifla defecus, quos 
emendare , barumque. emendationum. ope , 
gta aptare tbeoriam , vt ad omnimodum 
eum  bbaenomenis reduceretur | con[enfum 
laboraui. Non omni fructu deflituti fuere, 
quod [perare audeo, conatus ifló , qui ad 
inflituendas varias, vt puto, d'/quifitiones 
nouas, facem praetulerunt, quarum prae- 
cipuas, quem Tibi trado, Liber complectitur. 

D$ i Prius 


Prius innotuit naturae fcrutatoribus , 
et druturniori ipforum fludio explorata efl, 
eleciricae. gemina , Vis magnetica , quae etfi 
non corporibus vniuerfis competat, fed ferro 
foli, ferrique. mineris propria fit, bac ta- 
"men de caufa, vt in diligentiori ipfius per- 
quifitione fiyenue laboretur, digna eft, quod 
aeque. mirabilis fit, aft longe maiores bu- 
mano generi praeflet buc víque vfus, ac 
vis eleirica , verae autem bbaenomeno- 
vum ipfius caufae, abfirufae magis videan- 
tur, quam effectuum, qui ab eletrica cor- 
porum virtute profiif[cuntur. Solers vis 
huius examen, princeps efl, quod in 
opere meo, exfequendum mibi propofui , 
negotium. 

lunchm trado, eleĝricae et ma- 
gneticae virtutis theoriam , quod quidem 
mirabuntur forftan aliqui, quos, quae 
vt Jic agerem permouere me potuerunt, 
caufae latent. — Demonfiraui autem in 
e0 , quem amo praeterito, die No- 


muni AVGVSTAE IMPERATRICIS 
JEJE - Jara, 


facra, quam publico conuentu Aca- 
demia celebrabat , pronunciaui fermone , 
tantam dari in eleGiricae atque magneti- 
cae vis pbaenomenis, non dico fimilitudi- 
nem, fed congruentiam, vt dubitari vix 
queat, efe caufas, quarum auxilio, vtri- 
vsque virtutis efeétus operatur natura , 
Janillimas. Moanuduxerunt me , quas dico, 
obferuationes, ad detegendam, quam hic 
expono theoriam , atque diflinctius me 
explicare | ipfam non poffe exiftimaui , 
quam fi perpetuam — eleCciricae vis at- 
que magneticae inftituerem compara- 
honem. 


Ad noua aliqua detegenda viam pa- 
yauit theoria, cui praeter minoris forfan 
momenti alia, id debeo, quod in methodum 
inciderim , magnetum naturalium vires , 
ad inconjuetum adaugendi gradum, quod- 
que , quibus haétenus vfi funt , ad con- 
Jficiendos. magnetes artificiales Phyfci, me- 
thodos , faciliores, commodiores ; efficacto- 

resque 


resque reddere potuerim. — Ipfus auxilio, — 
dubia , quibus — premebatur , — Pbilofo- 

phiae naturalis doctorum fententia, qui 
includere terrae globum magnae molis 
magnetem , tanquam nucleum, afferunt , 
tollere potui.  Ipfum denique infilrumen- 
tum, quo ad commode viuendum necefario 
indiget humanum genus, acum magne- 
ticam , perficere fludui, quarum quidem 
emendationum hic non nifi fundamenta po- 
fui, diligentiorem expoftionem peculiari 
libello feruans. 


Tibi, Illuftriffime Comes, Librum tra- 
do, qui quae recenfui praeflare laborat , 
quem vt gratiofè recipere digneris , omni 
qua par efl veneratione , rogo. Facto boc 
ea mente, vt primum laborum , quibus, ex 
quo Petropolin a Te euocatus fum, incubuit, 
rationes Tibi reddam, atque commonfirem, 
etfi viribus, non tamen ardore deflitui me, 
Tuis pro Jfcentiarum | incremento ftudiis 


JJ2 Je 


Jatisfaciendo , M AGNI Academiae FVN- 
DATORIS fcopum. explendi, deinde ve- 
vo, quo bumillimas Tibi gratias, pro in- 
Jgn beneuolentia, quam prouti vniuerfis 
qui fcentias colunt , fie mihi praecipue 
Jaepius commonflrare dignatus es, deuo- 
ta agendi mente, occafionem mibi pa- 
rarem. 


F. V. T. AEPINVS, 


J PRAEFATIO. 


mperfecum in lucem publicam pro- 
dit , cuius praefationem {cribo , 
opus, Abfoluto enim labore, video, 
concinnius , diflin&ius, atque ordi- 
natius proponi quaedam poturffe, quam 
a me fa&um eíl. Secundis tamen 
curis, vt totum opus elimarem , ne- 
que tempus fuperfuit, neque conful- 
tum duxi. | | 
Prohibuit, qui fub initium annt, per 
fat longinquum tempus me le&o affi- 
xum detinuit morbus, quo minus fta- 
tim ab initio tam perfe&um reddere 
potuerim librum, ac optaui; recupera- 
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ta autem fanitate vix fatis temporis fu- 
perfut, vt retractare ipfum potuerim. 
Voluit nempe Academia, vt typogra- 
pho ipfum traderem, quo orbis erudi- 
tus intelligeret, quid in ipfa Academia 
noflra, circa magnetis theoriam labora- 
tum fit, antequam praemium, circa 
quaeftionem , de magnetibus artificia- 
libus propofitum, ipfa decernat. 


Nolui quoque maiorem libro meo 
impendere operam. Vel enim falfa 
eft, quam propono theoria, tumque 
meliora agere me pofle exiflimaui , 
quam in perpolienda hypothefi erro- 
nea, tempus inufiliter tereie. $i nam- 
que naturae aduerfa eft hy pothefis mea, 
opto, vt vna cum alis luxurian- 
tium ingeniorum figmentis, aeternae 
tradatur obliuioni. Sin vero mitius iu- 
dicabunt naturae periti, theoriamque 
meam 


48 ( o ) e 

meam veritati confonam effe puta- 
bunt , facile condonaturos ipfos fpe- 
ro, defe&us quosdam, libro atque 
auctori, qui ad naturae arcana no- 
vam aperiunt viam, vnde neque hoc 
cafü, vitia quaedam , quae füperfunt, 
libri, tollere, admodum neceffe iu- 
dicaui.. i | 


Calculos quosdam analyticos, bre-- 
ves tamen atque faciles, immiícui , 
partim obiecti natura coactus, partim, 
prouti et in ipfo opere paffim monui, 
quo coníueti fermonis prolixitatem 
effuperem. Neminem tamen boc ae- 
gre laturum confido, Vix enim puto, 
ita rudem fcientiarum mathematicarum. 
fore quenquam , qui naturae fcrutato-- 
ris nomen gerere geílt, vt faciles, 
quos adhibui calculi, aliquam ipfi crea-- 
re valeant moleftiam.. 

| Lecto-- 
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Le&oribus Philofophiae naturalis 
peritis, liberum de labore hoc meo 
relinquo iudicium. Quodfifolerti infü- 
tuto examine, theoria a me prolata, 
a veritate aberrare deprehendatur, pri- 
mario me quidem fine excidi(le con- 
fiteor, aft puto tamen, nihilominus 
lectores, aliqua non inutilia in libro meo 
inuenturos, Sunt enim in ipfo quae- 
dam, {fi reĝe iudico, noua, quae a 
theoria mea , non ita pendent, vt la- 
bente ea, et haec collabi debeant. Sic 
primus obferuaui, corpora non ele&tri- 
ficata, quamdiu funt talia, ab electri- 
ficatis aliis neque attrahi neque repel- 
li, prorfus vti corpora ferrea, non, 
nifi poftquam magneticam vim adepta 
funt, a magnete aliquam patiuntur 
actionem. | Notabilia varia phaenomena, 
quae, dum tabularum duarum vitrea- 
rum attritu electricitas. producitur, ob- 

fer- 


pea 0 ai 
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feruari folent , docui. Methodum, 
commotionem electricam , prouti vo- 
cari folet, fine vitri ope producendi, 
ante aliquot annos a me inuentam, 


luculenter defcripfi, ^ Cur terrae glo- 
bus, etfi fit: magnes, in ferrum tamen - 


? ! 
aut magnetem , nullam exerceat at- 


tradionem aut repulfionem magneti- 
cam, monítraui, ficque graue dubium, 
quod fententiae, naturae ícrutatoribus 


familiari, aut effe ipfum terrae globum, 


aut includere faltem, magnae molis 
magnetem , obflabat, penitus deleui. 
Methodum , caementationis ope, ma- 
gnetum naturalium vires, aut aptitu- 
dinem potius ipforum , ad recipiendum 
maiorem vis magneticae gradum, ad- 
augendi, propofui. Duplicis contactus 


IL me- 
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methodum  Micbeliamam , emendavi , 
modumque,  ha&enus conífuetis effi 
caciorem , fine magnetis. naturalis 
ope artificiales conítruendi magnetes, 
fuppeditaui , pluraque alia praefliti , 


quae, vt data opera indicentur, nihil in- 


tereft, 


. Quoad vltima duo capita, monen- 
dum adhuc aliquid habeo. —'"lransmis- 
fus eft ad Academiam, inter alios, pro 
praemio obtinendo , tractatus, eallica 
lingua confcriptus, fub lemmate: 4b vna 
fiintilla augetur. ignis, atque video iam, 
ipfius auctorem, emendationem metho- 
di duplicis contactus, meae admodum 
fimilem , prius quam ego, in potefla- 
te habuifle , neque minus, pro exci- 
| tandis, 


ee ( o) AESH 
tandis, vt ita loquar, primis magne- 
ticae vis feminibus, in magnetibus ar- 
tificialibus , fine magnetis naturalis 
auxilio parandis, methodo fere eadem 
qua ego, vti folere. Ne itaque alie- 
na mihi tribuam , declaro, tractatus 
iftius auctorem, pro primo harum me- 
thodorum inuentore , habendum effe , 


meque laudem hanc ipfi lubenter ce- 
dere. | 


Duas füb finem addidi Differta- 
tiones. Prior ipfarum, phaenomeni 
cuiusdam ele&rici, ab egregio atque 
diligente naturae  ícrutatore | Clariff. 
Ricbmanno dete&i, explicationem , 
ex Theoria ele&tricitatis Frankliniana , 
a me in quibusdam Capitibus emen- 

data , 


«ES ( o ) Noe 
data , defumtam , füppeditat. Pofte- 
rior, caufas paradoxi cuiusdam  phae- 
nomeni magnetici, incerti inuento- 
ris, reddere laborat. ^ Vtramque le- 
&oribus non ingratam futuram, con- 

fido. Scr. Petropoli A. R. S. 
MDCCLIX, 
m. OdGobri. 
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oftquam miranda ele&ricitatis phaenomena , atque 
leges, vis huius veteribus fere ignotae, innotuee- 

runt, cogitare mox ceperunt Phyficorum aliqui , 

de inftituenda comparatione inter nouiter detectam hanc, 
æt non minus quidem mirandam , aft antiquiffimis iam 
temporibus cognitam, vim  magueticam. — Offerebat 
enim fe primo ftatim intuitu , quamuis obfcure , phae- 
nomenorum , a vi vtraque pendentium , analogia quae- 
dam , quae excitare ad hunc laborem poterat eos, qui, 
quantum fecundum leges analogicas agere amet natura, 
non ignorabant. Admodum diligentem, vt alias folet, 
in hoc negotio exíequendo fe  praeftitit Celeb. Mu- 
Jebenbroek, qui amplum, fimilitudinum atque diffimili- 
tudinum vis vtriusque , exhibuit catalogum. Ante plu- 
res quoque iam annos, fi recte recordor, fcientiarum 
Academia  Buraigalenfis , quaeftionem , de  «lectricitatis 
et magnetismi fimilitudine , pro praemio obtinondo pu- 
blice propofüit , non autem memini, neque inflituta , 
íolicita quamuis perquifiuone , mihi innotuit, quaenam 
tum 
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tum différtatio praemium. obtinuerit , et an ipfa impref. 
fi, publicique iuris facta fit. ^ Fuere praeterea plures, 
qui fufpicionem: quandam fe alere, obtinentis. cuiusdam 
inter ele&ricitatem. et magnetismum  fimilitudinis. aut 
nexus, indicarunt, quorum vero contexere catalogum 
nihil attinet. Vt nempe verum fateamur, ante detectam: 
electricitatis theoriam | Franklinianam,. fieri vix potuit, vt 
rite euolueretur, ea, quae quaer.batur anaiogia. Prae- 
ter leuifimam enim hanc, quod. et corpora clectrifi- 
cata, et magnetica vi imbuta , varias exerceant attra- 
(tiones et repulfiones, (in quibus operationibus tamen 
tum quidem. videbantur, admodum diuerfas fequi leges) 
vix vlla fe offerebat fimilitudo; vnde potius, naturam 
omnino diuerfas fequi, in producendis virium iftarum 
phaenomenis, vias, quam fimiles aut analogas,  cxiíli- 
mandi locus. erat. 


2) Quanquam de eadem hac re, iam olim in» 
terdum cogitauerim., perfpiciens tamen, vix. vllam af- 
fulgere fpem, notabile quidquam. detegendi , labori quem 
fruftraneum: exiftimabam , incumbere diligentius nolui. 
Sub anni auem R. S. MDCCLVI. finem , atque 
LVil. initium , cum Berolini adhuc degeremi, inopi- 
nato: ad: meditandam hanc rem , reuocabar. | Oceupatus 
eram. tum temporis, in detegendis mirandis, lapidis 
Tourmalini proprietatibus, concinnandaque, quam Il- 
luftriffimae Academiae  ;cientiarum — Berolinenfi obtuli., 


jnuentorum: meorum  defcriptione ,. quae typis- expreffà 


exftat, in. llluflrifhmae iftius Academiae Commentariis, 
ad: 
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ad anum MDCCLVI. {pe&antibus. Feriebat tum 
oculos non {folum meos, fed et quorumcunque , quos 
januentorum meorum circa Tourmalinum participes fa- 
ciebam , fumma quaedam, lapidi huic. intercedens cum 
magnete fimilitudo , quae quidem tam obuia eft, wt 
nullus dubitem, cogitaffe de ipfa, quamuis. non ad- 
monitum , quemlibet, qui quae de '"Tourinalino tum 
fcripfi, legit. Excitatus itaque hac occafione , meliori- 
que iim affulgente fpe, magneticae atque celectricae 
vis fimilitudinem denuo et diligentius frutari incipiebam. 
Ilnüguem equidem iam tum  ficiebam  progreffum, aft 
abitum mihi paranti, tempus non fufficiebat , vt cogi- 
tationes meas reddere  potuiffem fatis maturas, qua- 
propter quoque nihil quidem de hac re ad Academiam 
detuli , aft amicos tamen quosdam inuentorum meorum 
participes feci , quibus, credere me caufas magneticorum 
atque  ele&ricorum phaenomenorum prorfus fimiles, 


maguctisque effectus, effectibus lagenae Lugdunenfis 
analogos , indicaui, 


3) Petropolin poftea delatus, non abiiciendum 
putaui laborem, cuius ope ad naturae arcana aditum 
parari poffe, fpem conceperam. Neque infeliciter mi- 
hi cefe, eam, quam in rimanda hac re collocaui 
diligentiam , exiftimo. Poftquam enim analogiam ele- 
«ricitatis et magnetismi , tam ratiociniorum , quam ex- 
perimentorum ope (quorum inflituendorum opportunita- 
tem mihi praebebat infignem , magnetum artificialium, 
eorumque forifhmorum collectio, quam poffidet Aca- 

A 2 demia 
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demía Imperialis noftra) per aliquod tempus fcrutatus 
efem, euidenter tandem  perfpexi , fundamento non 
deftitutam ipfam, fed nulli potius-dubio obnoxiam effe. 
Immo poftquam. electricitatis: theoriam. Francklinianam,, 
in quibusdam. tamen: capitibus emendatum, transferre: 
ad magnetismum: inceperam ,. mox. conuictus euadebam, 
condi poffe phaenomenorum: magneticorum theoriam ,. 


Francklinianae. ele&ricitatis: theoriae admodum. fimilem, 


ex qua aeque feliciter explicari poffunt, quae circa 
magnetem. obféruata. funt , vti ex. pofteriori deriuantur,, 
pleraque. ele&tricitatis: phaenomena. ^ Calcar mihi adde- 
bat, felix hic fücceffus, diligenterque difquifitionibus: 
iftis incumbendo , ante annum circiter , ad. eam ,, quam: 
hic exhibeo , perueni theoriam.. 


4) Accidit interem,. vt: Academia Imperialis: ho» 
norem in me conferret, in folenni conuentu, 
quem d. 7- Septembris 1758.. celebrauit, publice 
loquendi. Non: difplicebat Academiae ,, a me propofita 
haec, de fimilitudine electricitatis. et magnetismi , ma- 
teria, quam: nouam: atque: publico: non. ingratam: exifti- 
mabat, quare ex Ipfus. iuffu tum: de: hac; quaeftione 
locutus füm. ^ Quoniam autem: diligens ac curatior 
theoriae expofitio, et ad phaenomena applicatio, vi- 
debatur, partim: deductura. ad difquifitiones aliquantum 
profundiores , hinc aíhduitatis. non: parum. requirentes, 
ac taedii plenas; partim fcriptum: requifitura, quod 
publici fermonis limites longe tranfcenderet , confilium, 
ipfam exponendi theoriam tum abieci, meque in iis, 

quae 


Ame 
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quae hiftorica funt in hac re, in enumeratione nempe 
fimilitudinum vis vtriusque , prouti per experimenta 
innotefcunt , continui. Breuiter tamen fub finem adie- 
ci, aliqualem principiorum generalium , a quibus pen- 
dere vniuerfim. theoriam magneticam exiftimo , recen- 
fionem. Aft: expleuiffe me fic, quod mearum erat 
partium , non credens, fed debere me orbi erudito 
completam atque elaboratam totius theoriae  expofi- 
tionem | iudicans, condere hanc, quam publici iam 
iuris facio, commentationem , obligatum. me. exiíti- 
malio 

5) Probe quidem» confcius fünr, ex hypothefeos 
cuiusdam cum: phaenomenis. confenfu, quod veram ade- 
pti fimus: caufam ,. certo» concludi non poffe, Quamuis 
itaque. a me hic proponenda theoria, phaenomenis ma- 
gneticis: plerisque: fatisfaciat,, modeftius tamen , quam 
confidentius agere, ac qnae hic. propono, pro' verofimi- 
libus potius, quam pro certis venditare. malo. Spero 
interim, probaturam: fe egregie hypothefin meam lecto- 
ribus, tam ob. plenarium: cum. phaenomenis magneticis, 
quam cum: legibus naturae: aliunde: cognitis, confenfüm ;: 
quibus denique et hoc addo, putare: me exinde , quod. 
admodum verofimile fit, naturam, analoga phaenomena,. 
analoga producere ratione, fententiae meae pondus non: 
contemnendum accedere. Similia enim ‘effe phaenome- 
na magnetica electricis, per experientiam conftat, neque: 
in dubium: vocari potefl, vti fatebuntur. fine. dubio, qui 

l A3 | ^— €om- 
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commentationem hanc meam, legere voluerint. Quodf 
ad omnia ifta refpiciatur, non vanam me concipere 


fpem, confido, theoriam meam, ita fe probaturam na- 


turae ícrutatoribus, vt ipfam eodem gradu verofimilem 
exiftimeut, quo omnes rei intelligentes, de veritate 
INewtonianae  explicationis  phaenomenorum  fy(tematis 


mundani períuafos, fe fatentur. Neque enim et ifta 


theoria alud quid, pro fui veritate allegare valet, prae- 
ter ompimodum cum phaenomenis, legibusque naturae, 
aliunde cognitis, confenfuin, 

6) Reduco hic omnia magnetis phaenomena eo, 
^t explicabilia euadant, per fluidum quoddam , cuius 
partes fe inuicem repellunt , a particulis wero ferri at- 
trahuntur, neque aliud ago, in tota hac commeatatione, 
nifi vt oftendam , quomodo ex fíüppofkis paucis iftis, 
atque analogiae naturae admodum «conformibus princi- 
piis, innumera atque miranda magnetis phenomena 


fponte quafi deriuentur , non autem inquiro, vnde vires 


itae primitiuae , attractrices et repulfiuae , quibus dona- 
tas füppono ferri, materiaeque magueticae particulas, or- 
fum trahant. Relinquo hoc potius vlteriori eorum dis- 
quiütioni , quibus terere tempus in iftiusmodi inueftiga- 
tionibus placet, Videor mihi fic fequi quodammodo 
morem geometrarum, qui, fi foluendum offeratur. proble. 
ma a circuli quadratura pendens, reduxi(le iftud ad hanc- 
ce quadraturam, et oftendiffe, quomodo ab ipfa pen- 


deat, contenti fünt, neque requirunt, wt et ipfa circuli 


quadra- 
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quadratura fimul doceatur; quos eo magis imitandos pu- 
taui, quod. vires primitiuas atque fundamentales , quarum 
epe natura vtitur, idem quodammodo effe in phyfcis, 
quod quantitates tranfcendentes in geometria, conjiciam. 
Eadem. ratione fümmus egit Newtonus ; qui , quomodo 
ex grauitate voiuerfali motus corporum coeleítium.. per- ` 
deant, demoaftrat, vnde autem ipfa baec grauitas: vni- 
verfalis oriatur, eruere non. laborat.  Reprehendetur 
autem fine dubio, haec mea agendi ratio, ab iis, qui 
voces attractionis et repulfionis in Philofophia naturali: 
aegre tolerant. Quo his fatisficiam, declaro, de virium: 
attractiuarum atque repulüuarum: exiflentia me quidem, 
plane conuictum effe, aft me nullatenus habere ipfas, 
prouti faciunt —incautt quidam magni Newtoni diti- 
puli, pro viribus corporibus infitis ,. neque probare me: 
do&rinams, quie actionis in diftans pofhbilitatem. ad- 
ftruit. Pro axiomate enim. indubitato, habeo  propo- 
fiiionem, quod corpus non agere poffit, ibi vbi non eft ;, 
fique vnquam probetur attractionem quandam aut. re- 
pulfionem, a pre(iione externa aut impulfu abfolute nom 
pendere, tum eo reductos nos iudico',. vt adftruere co-- 
gamur motus eiusmodi, non a viribus. corporeis, fed: 
a fpiritibus. fiue: entibus,. eorum. quae. agunt. intclligentibus,. 
peragi atque produci, quod quidem, quod in mundo: 
locum habeat, vt credam., induci non. poffam. Tota: 
itaque mea fententia eo redit, vt attractiones atque. re- 
pulfiones. de quibus locutus fum., pro- phaenomenis: ha-- 
beam, quorum hactenus caufae latent , a. quibus vero: 

ij | alia: 
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alia phenomena pendent ac deriuantur. Exiftimo au- 
tem, non contemnendum facere in analyfi operationum 
naturae progreffum , qui phaenomena complicatiora, ad 
caufas fuas proximas viresque primitiuas reducit, quam- 
uis cauíae -caufarum  iftarum nondum fint detectae. 
Hanc, quam propofüi, fententiae meae declarationem, 
et rigidiffimo cenfori fatisfacturam, confido. Scr. Petro- 
poli A. R. S. MDCCLVIII. 
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"Theorie ele&ricitatis et magnetismi, 
principia generalia. 


1) 
ui elegantiffimam et phaenomenis miro modo con- 
, fentientem, electricitats theoriam Francklinianam 
rite nouit , fatebitor , reduci pofle. and. ad paucas 
hafce propofitiones vniuerfáles, | 


a) Dari fluidum quoddam , phaenomena electrica 
omnia producens, electricum ea propter appellatum, 
fübtiliimum, valde elàfticum , cuius partes fe inuicem 
-ad diftantias etiam longiores. fenfibiliter - repellunt. - | 

B) Fludi huius particulas a materia, ex qua omnid 
Pactenus - nota conftant corpora, attrahi. 


y) Infignem dari in modo ; quo alia corpora in 
fluidi ele&trici particulas agunt, diuerfitatem.. Effe nem- 
pe corpora alia ita comparata, vt materia electrica in 
poris ipforum fumma moueatur facilitate , neque  vllam 
inueniat refiftentiam, per poros ipforum. quaquauerfus 
libere tran;eundi ;. alia e contrario corpora eius cffe na- 
türae, vt motum eiusmodi difficulter admittant, ac quo 
minus libere fiat, impediant ; priorisque generis corpora 
effe, quae non per fe eleirica , pofterioris, quae per fe 
ekcirica vocari folent. 


B 9) Phae- 
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à) Phaenomena electrica duplicis effe generis. Alis 
nempe oriri, ex actuali tranfitu: materiae. electricae. ex 
vno corpore in aliud, dum ex corpore, quod. maiorenr 
continet huius fluidi ccpiam , im aliud. quod. minorcar 
comprehendit, transmigrat, quo pertinent praec?pue icin- 
tillae electricae , phaenomenaque alix lumer — elcctricume 
fpectantia ; alix locem habere fine actuali fld mow, 
qut tranfitu ex vno corpore im'aliuc, quo referendac po- 
tiffmum: fime attractiones ct repulfioncs, quae a corpo- 
ribus electrificatie exercer folent. 

2j Continere has propofitioncs omníx ex. theoriae 
capit, quibus- ad explicationem:  ph:enomenorun. e ectri- 
co.cnr inuig.mus, exiffimo: — Iungit equidem his sahuc 
Francklinus, ab: ipfo: ita dictam: imperieabi-itatem: vitri, 
qut epus le babere: putat, ad: explicanda: lagenae lugdu- 


ncnfis, et expenmientt commotionis phaenomena. 'A(t 


miror, Virum perípicacifhmum» nom obferuaffe, imper- 
meabilitater» hanc, few vim trausmi(font fluidi electricé 
p^renter. refiftendi, effentiar corporum per fe electrico- 
runt abíoluere, neque vitro propriam ,. fed. omnibus per 
fe eleđtricis corporibus ‘efle communem. Cum enim, 
vti optime obferuauit Vir Celebetr. corpora per fe ele- 
étrica fint talir, quonianr materie electrica poros ipfo- 
rum nou fine difficultate transmeare poteft, vel primo 
intuitu patet , idem prorfus effe , fiue corpus quoddam 
dicatur per fe electricum , fiue fluido electrico imper- 
meabile. Impermeabilitatis vitri itaque , cum neque vt 
peculiaris quaedam proprietas confiderari poffit , . neque 
vitro propria fit, dum conibumena funt generalia theo- 
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miae — electricitatis fündamenta , mentionem  iniicere , 
omnino füperuacaum duxi. | : 
3) Cum fcriptionis huius {copus fit, perpetuam 
«jectricitatis et magnetismi inftituendi comparationem, 
ficque eam , quae vbique in phaenomenis vis vtriusque,. 
atque. phaenomenorum pariter caufis, obtinet fimilitudi- 
nem detegere, deriuandae theoriae electricitatis, ex fup- 
pofitis his principiis iam aon immoror, fed ad.confti-. 
tuenda tlieoriae -nagneticae fundamenta ftatim transeo, 
Suppono autem, .deriuari poffe omnia magnetis phaeno- 
mena, eX paucis, quae fequuntur principiis, iis, quibus 
füper(lracta eft electricitatis Hen F ranckliniana, admo- 
«um fimilibus. 
^. &) Datur fluidum , omnia imsgnetis phaenomena 
producens, magmeticum propterea vwocandumr, quod fub- 
filífümum , corporum quorumcunque poros permeare 
aptum , cuiusque partes, prouti eae fluidi electrici, fe 
jnter fe: inuicem  repellunt. 

f» Fluidum hoe a plerisque aliis corporibus in 
mundo reperiunlis nullam. patitur actionem , et ab iis 
neque attrahitur, neque repellitur. 

ey) Datur tamen certum corporis genus, cuius pat- 
tes miteriam magaeticam attrahunt et ab ea  viciffim 
trahuntur; e(tque corpus hoc, proprietate ifta praeditum, 
ferrum quidem primario, tum vero quoque corpora 
omnia ferrea appellata, quatenus ferrum continent, pro- 
wti variae ferri minerae, notiffimus lapis Magnes. dictus, 
 arenie nigrae genus in Virginia, et ad maris Balthici 

Aittora. SN eiusque generis alia. | 
B 2 à) Ir- 
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à) Intercedit autem ferro,  corporibusque ferreis. 
fomma cum per fe celectricis corporibus fimilitudo. : Si- 
cut enim in his fluidum electricum , fic in ilis magne- 
ticum d fficuler mouetur, immo, vti videtur, maiorenr 
adhuc difficultatem tranfeundi per ferri poros. experitur 
fluidum magneticum , quam inuenire (olet elecricum in 
poris corporum per fe ESSE hactenus nobis co- 

itorum. 

e) Nullum hactenus corpus cognitum eft, in mate- 
riam magnueticam agens, et corporibus non per fe ele- 
&ricis analogum. Nullum nempe corpus datur, cuius 
partes materiam magneticam attrahunt, et per cuius po- 
ros fluido inagnetico , liber et non impeditus pàteret 
tranfitus. Interim in ferro ipfo, quaedam obtinere vi» 
detur hoc reípe&u gradatio. Quo mollius enim eft: 
ferrum , fiue purum fit, fiue heterogeneis partibus ad-: 
mixtum, prouti fit in mineris, eo liberius, quo vero 
ferrum magis eft induratum, eo difficilius in poris ipfius- 
fluidum magneticum mouetur, vt fic ferrum molle, ad 
analogiam cum corporibus non per fe. electricis , : quo- 
dammodo, magis faltem quam ferrum induratum, accedat, 

4) Patet. exinde, me fluidum magneticum : atque 
ele&ricum nullatenus pro vno eodemque habere, vti fà- . 
ciunt ii, qui phaenomena tam electricitatis, quam. ma- > 
gnetismi , pluraque alia, ex vnico fluido faotiliffimo, : 
aethere. nempe, deriuare laborant. Longe ' enim "dineros 
fis, in  vnico fübiecto non compoffibilibus proprietati- 
bus donari haec fluida, füppono , quarum praecipua ct 
maxime infignis eft ilta, quod materia. electrita ab. 

M omnis 
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Oninibus hactenus noti corporibus attcahatur, e cofitra- 
rio vero, flüidum' rhagneticum, ab actione. omnium cors 
porum, 'éxcepto ferfo lolo, fit plane immune. ' " Obieĝio- 
nem tamen aliis flmiliorem, quafi nouum fine  neceffi- 
táté fiügim fluidum fubtile, ficque a concinnitate nàtu. 
rie, quiin jn 'opérationibus. fuis obferuare- coüftantet fo- 
let, vt p»ucis mediis plutimos obtineat fines , recedam, 
non‘ valde pertüimnefco. Cum enim 'effe&us ` magnetis, 
tm folam féliciter explicari queant, fi fluido magne 
cö” tribuin:ur proprietates, quae ab iis, quibüs materig 
éle&rita donati eft, plane abhorrent , non fine ratione, 
féd per niturae ipfius conteiüplationem ductus, vtriusque 
fluiii diuerftate.n plenariam hic adftruọ. 

5) Ex füppofitis $. 1. et 3, magneticae - atque 
eéctricae theófile- ptinc:piis inter (fe collatis , perfpici 
idm aon difficulter. poteft, quaenam - phaenomena elé- 
Grica ` habcant fibi analog inter magnetica , quaenam 
pinus. —Geheratim 'enim non difficulter hinc patet y. 
electricititem- pliaenomeboruin. varietate infigniter dinis 
tiorem-'effe deberé magnetismo.” Dañtùr enini córpora: 
innumera o quae in fluidum electricum , et hoc vi- 
ciim is illa, agit quidem ,' iti quibus vero materia. 
elect.iea- "fiberrime et fine. vila difficultate mouetur $. l 
nói autem’ dantur corpora ,' -in^quibus  mageticaé “mas. 
tarf refpe&tu idem obtineret ` In tota itaqué- dogiina 
maenetica ;' corporum , vt itr dicam , | non qe de hga. 
gaiticorum , . nulli dantur phacnomena , cüm có^trd p 
quié in-non per fe ele&ricis coütingunt fint ddmde 
numero, '- {is itaque” "phaetlomenis , quae not per f - 

Sud |. P3 ele&ri- 
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electricis propria funt, nulla füppeditat maguetismus 
phaenomena analoga, fed analogia haec poüffimum fo- 
Jim fubfiftit in phaenomenis, quae in corporibus per fe 
electricis contingunt. Principia enim , ex quibus pro- 
fluunt phaeuomena magnetica, ab ijs, ex quibus pe. 
tenda e(t eorum, quae in per fe eleátricis contingunt , 
explicatio, vix differunt. Non tamen exifümandum eft, 
Qquaü plenaria hic inueniri debeat «congruentia, nam, 
ferrum , faltem induratum a cognitis nobis corporibns 
per fe elefkricis notabiliter adbuc in «o differt, quod 


ficilius haec fluidi ele&rici, quam iftud magnetici in. 
poris fuis motum , admittant, Quoniam igitur inter 


electricitatis phaenomena non occurrunt , nifi quae «or- 
pora, per fe. electrica concernunt phaenomena, quae ma- 
gneticis effent analoga, etiam vix quidquam ad electri» 
citatis theoriam füciens hic exfpectandum erit, nifi quod 
pliaenómena per fe «clecricorum. fpectat. A fcopo 


enim, fcripüonis omnino alienum foret, etiam caetera 


&lectricitatis phaenomena. huc trahere , cum magnetismi 


potius, quam elećtcicitatis condere iheoram, animus 


mihi fit. 
||. €) Cogitetur corpus quoddam A, Fig. 1. conti- 
Aere certam quantitatem fluidi , cuius partes a corpore 
A attrahuntur, inter fè autem fe inuicem repellunt , a 
facile patet exerceri tum in particulam huius fluidi ; 
circa fuperficiem corporis A haerentem , qualis eft B, 
duplicem actionem. — Particula enim ifa B, a corpore 
A attrahetur, a fluido vero poris corporis A  inclufo, 
Wepelletur. Vires itaque hae contrariae, vel aequales 
| funt, 


— 
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funt, vel inaequales, et pofteriori cafü , vel repulfio 
praeualet , vel attractío, Si amamus has vires ae- 
quales , perfpicuumi. eff , ađiónem it particulam B effe 
mullan , vires enim: im ipfànmt agentes, et ad producen- 
dos effe&us contrarios tendentes, fe deftruunt, — Quodfi 
vero tanta fluidi copi corpori A inclufa fit, vt repulfio 
attra&ionemr füperet, prior? tum vi cedere particulam 
B oportebit , vnde ipfa auolare, et æ corpore A fepa- 
rari debet. ‘Idem cum obtineat, quoad' caeteras quo- 
que fluidi particulas, liquet contimuumr fluidi ex corpore 
A cflaxunv contingere debere, (niff cauf£ peregrina 
aut externs ipfurt impedíens adütj tamdir  durans, 
vsquedunr. ob quantitatedv. fluidi; E corpori A inclufàam' 
continu imminutant, hinc vim répulfiuam continuo: 
decrefveatemr, Miec ad sequalitatery. cum vi attráctiud E 
quae interer now immutat perítat , reducatur , quo 
fico tandem effluxus cmnis ceffare debet- Si denique 
affumatur, attra&ionem in particulam B exercitam, 
maiorem effe repulfíone , contrarium» contíngere debere, 
euídenter conftat. —Flüidi enim particulae hoc cafü ex: 
omui parte. corpus intabunt, vsquedumr ob copiam 
fluidi contiauo auant,  repulfio eatenus tandem incre- 
fcat, vt attractioni aequalis euadat,- tumque vlterior omnis 
influxus ceffre deber. - 
7) Patet. ex his, certam femper affignarí bui 
fluidi quaníftenr y quae fi in corpore A continetur , 
nuls fluidi neque effluxus, neque affluxus contingit , 
quae vēro íi mutetur, aut fponte auolat, fi aucta 
ferit 5 aut fponte adaugetur, fi imminuta fucrit, ad 
aequi~ 
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aequilibti vsque reftitutionem. —— Quantitatem - hancce, 


non inepte naturalem vocari poffe. videtur, quoniim 


orpns fibi reli&um , in eum fe femper ftatum fponte. 


redigit, vt neque maiorem. neque minorem fluidi 
quantitatem contineat, quam quae ad aequilibrium vis. 
attrahentis et repellentis producendum , praecife fufficit. 
Quodfi iam haec ad fluidum ele&ricum atque magneticum 
adplicemus , concludendum eft, corpus qucduis fibi re- 
litum, in eum femper flatum fponte deuenire, vt 
fluidi ele&rici.eam exacte contineat quantitatem , quae 
ad producendum inter vim attrahentem et repellentem 
4equilibrium fufficit, atque ferreum corpus quodis fimi- 
liter eum femper (latum. ponte, adipifci , vt fimilem 
contineat fluidi magnetici quantitatem. Facile itaque 
iam comprehendent lectores, quid in pofterum , voci-. 
bus quantitatis naturalis fluidi aut electrici aut magne- 
tici indicare animus mihi fit. 

.. 8) Conftat, porro per experientiam , fi appro- 
pinquentur fibi dug corpora .A et D, Fig IT. fluidi aut. 
£Jectrici, aut. magnetici. quantitatem matürslem compre- 
fendentia, corpora haec tum nullam in fe inuicem ex- 
ercere actionem , quae clectricitati aut magnetismo trie 
buenda effet,. atque fe neque attrahere neque repellere. 
Vt ditin&ius hui rei veritatem concipiamus , modum 
quo in fe agunt duo corpora,. fluido, quale et ma- 


gneticum 3ut;clectricum repleta curatius €xaminemus. - 


Liquet fine negotio, dari inter haec corpor: tam at-: 


traétionem , quam repulfionem. Fluidum enim-in. A - 


coptentug , id quod iu B continetur ,; repelleus , re»: 
k E k. pellit 
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pellit fimul ‘totum hoc corpus, cui fluidum cohaeret, 
E contrario materia ex qua conftat corpus A , fluidum 
ia B inclufüm , ac huic cohaerens attrahendo , totum 
hoc corpus (imul ad fe alicit, atque eodem modo vice 
verfa corpus B in corpus A agit. , Hae itaque inter 
duo corpora ifta intercedentes vires contrariae, vél 
aequales funt, ac fe deflraunt , vel altera earum , fue 
attractio fiue repulfio illa fit, alteri praeualet. Pendét 
autem baec virium contrariarum aequalitas aut inaequali- 
tas, vti facile patet, a copia fluidi in. quouis horum 
corporum contenti , vnde quaeflio oritur, an fi vtrum- 
Que corpus contineat quantitatem naturalem fluidi, re» 
pulfio et attracio fe deflruant, vel minus; ad quam 
experientiae ope facile refpondemus. Conftat enim ex 
.$..7. corpus quoduis fibi relitum in eum ftatum fpon- 
tc femper deuenire, vt exacte quantitatem fluidi nataq- 
ralem contineat ; aft fcimus pariter per experientiam , 
corpora omnia fibi relicta, in fe nullam exercere a&io- 
nem , quae electricitati aut magnetismo tribuenda cflet, 
atque fi per a&ionem quandam externam ex hocce 
Statu deturbentur , (ponte tamen , fi nihil peregrini hoc 
impediat, in flatum priorem $ vbi in fe iuuicem non 
agunt, reuerti. — Euidens itaque eft, ftatum corporum, 
vbi fluidi electrici aut magnetici continent quantitatem 
naturalem , cum ilo, vbi attracio et repulfio fe 
deflruunt, et vbi in fe non agunt, plane, coinciden- 
tem effe. u EM 
9) Cum itaque nulla detur, €x eledricirate ac 
magnetismo pendens corporum actio in fe inuicem, 
quam- 


id 
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quamdiu quantitatem. fluidi naturalem continent , refpf- 
ciendum nobis praecipue eft, ad cafus eos, vbi quan- 
titas fluidi naturalis TTE et. Evidens autem eff, 
duplici generatim. modo ficri poffe, vt ipfa immutetur, 
ficque ele&tricitas aut magnetismus producatur , augendo 
mmpe, vel copiam fluidi electrici ant magetici vitra 
mtaralem , vel ipfam infra eam ímminuendo, vtroque 
enim calu aequalitatem attractionis et repulfionis inter 
corpora, fubfiftere vlterius now poffe, per fe liquet. 
Vocanir Francklinus ele&ricitatem , quae augendo mate- 
riam electrícum producitur , pofitiuam , quae imminuen- 
do, "egatiuam. Eodem fenfu vocabula haec ad magne- 
tismum transféro. Concipio itaque, vti clectricitatis, 
fic et magnetismi duo genera díueri, quorum alterum, 
magnetismus pofitiuus , alterum: negatiuus vocabitur. Se- 
quitur autem hinc , triplici ratione fieri poffe, vt cor- 
pus quoddam  magaetismo, aut electricitate donetur. 
Vel enim corpus quoddam fit totum pofitiue, aut to- 
tum negatiue magneticum, vel electricum, vel denique in 
eum ftatum redigitur, vt dum pars ipfius vna eft poe 
fitiue , altera tum fimul et eodem momento, fit ne- 
gatiue electríca aut magnetica.  Triplicem proinde hunc 
flatum , corporum electricitate aut maguetismo imbuto- 
tum , paulo exactius confideremus. 

| 10) Sit igitur corpus A, Fig. I. — in 
flatu natali conflitutum , fiue contineat fluidi quantita- 
tem naturalem , quam im pofterum per Q indicabimus, 
ac fi füpponamus, effe B particulam quandam fluidi , 


aut clectriii, aut maguceticí, circa corporis fuperficiem 
| baeren- 
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haerentem , attrahetur particula ifta D a toto corpore. 
A, a fluido vero, quo pori ipfius repleti funt, repel- 
letur. — Vocemus, vim hanc attractricem — 42, repulfi- 
yam vero, quae in D exercetur =r, atque erit vis, 
qua particula B verfus corpus A attrahitur, —2—7. 
Cum vero fupponatur ftatus naturalis adeífe, corpus 
A tàntam praecife comprehendit fluidi copiam , cui rc- 
tinendae vis attractiua ipfius par eft, vnde tota in 
particulam a&io,.fiue 4—7-—-o.  Concipiamus iam 
accedere ad fluidum in corpore contentum , quacunque 
hoc fiat ratione, certam quandam | ipfius quantitatem, 
vniformiter per totum corpus diftributam , quae fit ad 


quantitatem fluidi naturalem , wti'a ad Q, eritque tum 


repulfio particulae. Bo —, attracio vero eadem 


quae ante, vnde iam particula B  attrahetur verfus 
corpus A, vi za-r—-%. Cum autem fit 4—7 = 0, 
erit, vis quae particulam. B verfus A trahit — — "0. 
fiue particula B a corpore A vi 4 repelletur. - 
s1. Nifi itaque particula B a caufa quadam ex- 
terna impediatur, quo minus vi, quae in ipfam agit, 
Obtemperet , feparare fe ipfa a corpore A, atque auo- 
lare debebit. Cum vero idem valeat de quauis alia 
particula fluidi, füperficiem — verfus ' haerente , effluxus 
materiae abuadantis fpontaneus contingere debet, eous- 
que durans, vsquedum corpus A in flatum naturalem 
rurfus redierit. Quamuis enim fluidi in corpore A 
contenti copia, durante effluxu continuo "nonne , hinc 
&, funulgue vis effluxum producens ,; quae — 5. con- 
: | |. C2 tinuo 


eo THEORIAÉ ELECTRICIT ATIS. 


tinuo decrefcat, fifti tamen non poterit hic effluxus, 
antequam vis t5; euinuerit, id eft, antequam œ factum 
faerit — 0, fiue, antequam corpus in ftatum naturalem 
rédient. Quod vero caufa quaedam impediens adit, 
quae effluxui huic refiftentiam ponere poteft, retar- 
dabitur tunc quidem  effluxus, alt penitus fifti tamen: 
non poterit, nifi poftquam corpus A. ftatum naturalera 
rurfüs confecutum eft. 

12) Argumentationes hae fpectintes cafüm , vbi 
fluidum in corpore abundat, facile transféruntur ad al> 
terum, vbi fluidi quantitas infra naturalem. imminuta 
eft. Si enim, quo. formula füpra reperta huic cafui: 
aptetur, loco eius quod §.. 1o. atfamebatur fluidum abun- 
dare in corpore A vltra Q, quantitate -[- a, ponatur iam 
abundare quantitate —«, fiue quod idem eft, quanti- 
tate a effe imminuta, particula B, circa corperis A 
füperficiem haerens , attrahetur iam: verius iflud,. wi 
quae — q, ac fi nihil obftet; corpus intrabit; Con- 
tinuus itaque. iam orietur fluidi in. corpus influxus, qui. 
tamdiu durabit, vsquedum- fatum fit «— 0, id. eft., 
vsquedum: corpus A ftatum naturalem rurfus recupera- 
verit. Sin vero impedimentum quoddam. adfit, in- 
fluxui huic refitens ,, longiori opus erit tempore ,. an- 
Xtequam corpus in ftatum. naturalem redire poteíL,. ne- 
que tamen: ceffare poterit omnino influxus, nifi poft- 
quam: corpus. in. ftatum naturalem. penitus. rediit. 


r3) Quod(i hactenus propofita adplicemus: ad. 
ejectricitatem ,; mox patet, ftatum. ele&icitatis. pofi- 
tinae: 
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viuae aut negatiuae durabilem non. effe, fed cio fem- 
per deftrui debere , nif caufa quaedam peregrina. ipfum 
aliquamdiu. eonferaet. — Kmaginari autem poffumus duas 
eiusmodi caufas, quae. aeque ad conteruationem: electri- 
citatis pofitiuae , quam negatiuse ficere poffunt, qua 
rüm altera externa , altera corpori ele&trificato interna: 
eft. Si nempe primum corpus A ex. omni parte p. 
corporibus per fe electrieis ambiatur, ftatu elbctricitatis 
pofiiuae particula B equidem repellitur , aft quia poros 
corporum contiguorum difficulter. intrare poteft, quae 
quippe vt per fe.. electrica liberum ipfi introitunt 
non. permittunt, effluxus materiae electricae in A abun- 
dantis infgniter hinc retardatur , vnde. ftatus- electricita- 


tis pofitiuae longe diutius hoc cafir durare debet, quant- 


f impedimentum 'hoc non adeflet; fin vero corpus A. 
fuerit negatiue  electricum , quoniam tum non intrare: 
poffunt: fluidi ele&trici particulae in. corpus A, nifi po. 
J03 Corporum faperficier- contiguorum reliquerint, atque 
permeauerint.,-: tardior | quoque fieri - debet. afflaxus ,. 
vnde et hic Aquoque. ftarus. diutius. tunc. m 
debet, . — — 

© F4) Iaternmy porro defltu&tioni efeiticicuis go»- 
nere: potett: impedimentum . fi- corp». ipfum: A: fit: per 
fe ele&ricum.. Hoc namque cafu ; . neque^ efflueus! mas- 
teria fe facile ex poris: corporis: extticaré. poteft: ,; neqae: 
sfflaens materia facile: in: ipfos intrare, vnde tam: pofitia- 
va,- quam. negatiua electvicitas difficilius in: corpore: 
per fè ele&rico ,. quam. in- non. per: fe electrico "de(truiie 
tur. Ratiocinüs. iftis optime confíentit experientia. Scis 
e Cg mus 
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muś enim , fi in corpore quodam non per fe electrico, 
producta fit electricitas , hocque tum.a corpore alio 
non per fe electrico , quod liberrimum concedit fluido 
ele&rico tranfitum ,  contingatur , momento citius tum 
electrificatum corpus in ftatum naturalem redire. — Quodfi 
autem idem hoc corpus, per fe electrico corpore quo- 
cunque, v. g. vitto füffülciatur, ac aëre ficco, qui 
quippe eft per fe eleótricus, amibiatur, compertum ha» 
bemus, notabile tunc requiri tempus, antequam electri. 
eias peritus deflruatur , et corpus in flatum naturalem 
rurfus redeat. Neque minus conftat, electricitatem per 
e ele&ticorum , fi fimiles vtrinque fint. circumflantiae, 
non ita cito deftrui, vt non per fe electricorum. Ex- 
eipiendus quidem videtur cafus, vbi corpus tale per fe 
ele&tricum , poftquam electrificatum eft, in tota fua fu- 
perficie a corpore quodam non per fe electrico contin- 
gitur, v. g£. fi aqua mergitur , tum enim experientia 
tefte , etiam in corporibus huius generis electricitas fu- 
bito tota defttuitur. Aft difficile non eft, caufam, cur 
ia euenire debeat, afignare. Dum enim corpus per fe 
ele&ricum , v. g. globus vitreus A, Fig. III. ele&rif- 
catur, abundantia aut defectus fluidi electrici nunquam 
ad corporis interiora pertingit, fed in partibus füperficiei 
proximis fubfiftit. Si enim in fuperficie globi A augea- 
tut materia electrica , ob difficultatem , . qua ipfi per 
poros huius corporis tranfit, in partibus fuperficiei pro- 
ximis  fubüflere cogitur, neque ad interiora pertige 
gere poteft; ac fi fuüperficies electrico fluido euacuetur, 
partes tum interiorà globi occupantes, tendunt equide n 
"d verius 
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werfus fuperficiem , at pertingere ad ipfam , ob diffigi- 
lem in poris motum , hinc euacuari ipíae nequeunt. 
Ele&icitas itaque quoque. negatiua 1n corpore eiusmodi 
nunquam longe vltra (íuperficiem pertingit. — Vtzoque 
itaque cafu, fummam globi fuperficiem abcd electrifica- 
re in noftra folum pofitum eft poteftate, ac nunquam 
mon interior corporis nucleus , in ftatu naturali perfeue- 
yat. Quae vero in fuperficie fola haeret electricitas, 
ab ambiente aqua citifime omnino deftrui poteft. Non 
tamen dubito, fi rotabilis magnitudinis globus vitreus, 
electrificart poft co gradu, vt clectricitas totum pene- 
trct , ipfam in aqua fübmerfum et cito retractum , non 
omnem ele&ricitatem perditurum, — Deftrueret enim qui- 
dem aquai ambiens im füperficie haerentem. ele&ricitatem, 
 *ít ad nucleum vsque non pertingere poterit haec de- 
ftru&io. Simili ex ratione ígniti globi ferrei, aquae 
frigidae immer(i ac mox retracti , fuperficies tactui pri- 
mum frigidam fe (iftit, pot paruum autem  interuallum 
infigniter rurfus incalefcit. Fieri vero vix póterit, vt 
res hac ratione vüquami ad experimentum reuo.etur, 
Infra tamen alia occafione .experimenta quaedam recen- 
febo, quae euiaenter monftrabunt , corpus per fe electri- 
cum, electricititcm fuam pertinaciter conferuare , quam- 
vis in tora fua íuperficie, a corpore non per fe electri- 
co arcte contingatur. 

15) Contemplemur iam quoque tertium cafum, 
quo ad condendam theoriam magneticam praecipue no- 
bis opus erit. Supponamus itaque corpus A, Fig. IV. 
in duas partes aequales AD, AC sam , ac concipia- 

inus 
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mus primum corpus iftud in ftatu naturali conftitutum 
£fe, et quantitatem naturalem fluidi, tam parti AC 
quiam. AB competentem effe =Q. — Sumamus porro D 
ac E effe duas fluidi aut electrici aut magnetici particu- 
Jas, circa füperficiem corporis haerentes.  Attrahi fuppo- 
3utur quaeuis earum a corpore A, vi —2a, repellatur 
xero E a fluidi quantitate naturali in AB contenta vi 
z7”, et ab eo, quod alteri parti AC competit vi 
z7, ac facile patet, cum refpe&u particularnm D ec E 
xircumítantiae omnes fint eaedem, attrahi quoque parti- 
-culam D vi =a, repelli vero a fluido in AC conten. 
£o vi =r’, ab eo vero quod pars AD includit vi 
=r. Erit igitur attractio, qua tam particula D, quam E 
Werfüs corpus A vrgentur — 2—7 — 7^, quae quia cor- 


pus A in flatu naturali conftitutum fupponitur erit =o: 


3i iam cogitetar fluidi copiam in A C augeri, quantita - 
te quae eft ad naturalem, vti œ ad Q, in BC vero 
imminui quantitate, quae eft ad uaturalem vti (3. ad Q, 
«rit copia fluidi in A C contenti — Q-1- a, in AB ve- 
so — Q-—(Q. Quodfi iam porro füpponamus, effe quan- 
Titates has tam per partem. AC quam AB  vniformiter 
4iftributas , particula E, quae a corpore A attrahitur, 
A fluido vero tam in AC quam AB reperiundo repel. 


ditur, attrahetur verfus corpus A vi quae — 2- RT 
-(Q-8r' , 
U9- ($. rO. 12) quae ob 2-7r-7/—0, tranfit 
x Brar na 

ia — — — , feu quod eodem recidit , particula. E 


vi 
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ar—(Q"n C. 
vi n a corpore repelletur. .Quodfi eodem mo- 


do calculis inftituatur pro particula D, erit vis iphm 
Qar -.(Q- gv 
Q Q 


verfis corpus A aar =a- 


Br— ar” 


cd 
sepa e 


16) Si porro concipiamus fluidi particulam qun- 
dam F, in corporis medio circa A haerentem, ac rur- 
fus primum cogitemus corpus A totum in ftatu naturali 
confütutum - effé, facile tum patet, particulam iftam 
a partibus ex qaibus corpus A conflat attraht, aft at- 
tractionem Hane quaquauerfus effe aequalem , 'Kinė pio 
nulla haberi poffe.  Repellitur veró quoque ifta parti- 
cula, a fluido tam in AC, quam AB contento, et qui- 
dem ab. vtroque, vti facile conftat, vi —7; hae vero 
virés:repellertes , vtpote aequales et contrariae fe mu- 
tüo- deftraunt.- Particula itaque F, quamdiu corpus A 
-fh ftatu naturali coüftitutum efl; non magis in vnám, . 
quam in alteram partem tendit, neque vllum aut verfus 
B, aut: verfus C progrediendi exercet conatum. —Quodfi 
autem augeri iń parte AC, imminui vero in AB flui- 
di electrici copiam affümamus, ac literas vfurpemus eas- 
dem, quas $. antec. adhibuimus, facile tum liquet, vrge- 
rt-particalam ‘F verfus partem euacuatam AB, vi quae 
c setr Cum enim corpus A in particulam F non 
agat, ad repulfiones quas exercent in ipfam, fluidum 
in AC et AB contentum folum refpiciendum hic ert. 

| D Viget 


+ 
- a 
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Vrget vero fluidum in AC contentum particulam F° 
verfus B vi z= €3:9^(6. 10) ac quod in AB contis 


netur contraria. aE a vi aequi —À (Q8 S27 (6 i0) 
Quapropter tota vis particulam F- ptopellens. verlüs B- 
L| Gur m -Br — ardir 
erit. -— ouam n 
| i17) Patet "hiuc ji adeffe hic vim quandam , qua: 
vrgetur particula. F, vt: partem. AC. relinquat , atque: 
coniequens hinc eft, continuum fieri. debere ex parte 
AC in AB transfluxum, non ceffantem , nifi poftquam. 
fludum per. totum. corpus. A vniformiter diftributum 
eít,: atque. aequalis. in. quoujs. corporis puncto .denfitatis. . 
Jta euenire debet, fi caua impediens nulla adfit, -vnde 
flatus híc in. corpore ,. quod. facilem: admittit. fluidi in. 
poris fuis- motum',, qualia: fünt: corpora. nom: per: fe: ele-- 
Gtica',, et quodammodo ferrunr molle , diu: durare nes- 
quit,. nifi: per. caufam. quandam externam. coníerueuur. . 
Quodfi: vero. motus. fluidi in: poris» corporis: diffirulcer: 
fiat ,, tum. fubfi(lere. poteft- hic ftatus per. aliquod; tem: - 
pus ,. ac. longius quidem, fi difficultas haec: magna; bre-- 
vius fi: parua eft. ipfi; Acuiis» enim. tranfitus partis- 
culae F in partem: A B- contingere nequit; nifi vis. ipfam: 
vrgens refiftentiam: füperare: valeit:. Cadit: itaque hic: 
ftatus. potiffimum. folum in corpora per fe electrica, aut,. 
liceat vti vocabulo: hocce ,. per. fe magnetica ,, in: cor4 
poribus enim. aliis,. fine. auxilio: vis cuiusdam: externae; , 
vitra momentum coníeruari nequit, fed- per ipla po-. 
tius. fibi relicta, momento fe. fluidum: vniformiter diftri-- 
buit. 


i 18) Pa«- 


` H 
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18) Pateftit porro ex: €. T5: "particulam fluidi E 
eirca C haerentem, wrgeri. xt: corpus: relinquat. atque 
:auolet , wi: minori, quam futura effet. haec vis, fì pars 
A B: fluido eodem: gradu: repleta: effet. vt A C. Facto 
enim .eo, foret. vis particulam E ad: „abitum | follicitans 

— err) 
—e 
maiorem effe ex vi, qua particula, fi :corporis pars 
AB euacuata' eft, —— o patet; Per: fe 


r-Br” alr) 


,namque liquet, . quantitatem ux quantitate ^ Q 


Vt patet ex. $. 10 ,, quam quantitatem 


minorem effe. “Similiter gnoque Vis , quae vt- particula 
;D, circa B haerens, . corporis A partem .euacuatam: intret, 

r-af^ 
ipfam: follicitat, quam $$. 15. inuenimus. — ——.— mi 
mor e(t, quam foret, fi totum corpus fluido -repletum 
effet. Foret enim tum vis particulam D ad influxum 


` r y^ 
:'vrgens — E (6. 12), quae quantitas maior omn. 


pee / 

no et, quam E 
19) Deftrui poffe hunc ftatum , femel corpori A 
indu&um .non nifi duplici ratione , ex antecedentibus 
fine negotio concluditur. "Vel enim fluidum ex parte 
AC, in qua abundat ‘in alteram i: in qua deficit, 
tranfit, vvsquedum -per totum .corpus A vniformiter fit 
liftributa, vel ex parte .A C „eousque: effluit + in partem 
Wero AB influit, vsquedum vtraque. pars ad. flatum. na~ 
D 2 -tutae 
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turáléni. redierit. Prior defl&tionis modus, ir corpo- 
ribus., fat eminenti gradu per fe clectricis aut magne- 
ticis, id eft, in corporibus, in quibus fat magnam po- 
ros. tranfeundi difficultitem. finidum: experitur, ant omai- 
no Jecam uon habet, aut faltem non nifi lento admo- 
dum gradu contingit. Quodfi igitur corpori eminenti 
gradu per fe electrico aut per fe miagnetico, ftatum 
quem liic confideramus inductum fupponamus, ad prio- 
xem. deftruCtionis ftatus huigs modum refpicçre opus 
non'eft. Si autem ad poíleriorem folum refpiciamus, 
patet ex §. antec. caeteris paribus ftatum — hüncce. mul- 
to diņtiys .conferuari, ac durabiliorem effe, quam fiin. 
Corpore A toto, ac qualibet eius parte fluidum abun- 
daret, ant deficeret, Quamuis enim adfint hic quoque 
vires ad ftatus huius de(truCtionem tendentes, modo an- 
te. tamen monftrauimus, effe has vires infigniter mino- 
Y&S., fi fluidum in vna corporis A parte abundet, in al- 
tera vero fimul deficiat, quam futura effet, fi fluidum 
vel aequaliter in toto corpore abundaret , wel in toto 
deficeret. 

20) Ratiocinia omnia hactenus a nobis euoluta, 
valent quoque de duobus corporibus A et B, Fig. V. 
fibi propinquis, quanquam fint talia, quae liberum fluidi 
in poris fuis admittunt motum , modo intceriectum fit 
inter haec duo corpora, tertium quoddam corpus C, 
quod motui fluidi ex vno cor pore in aliud obicem po- 
nere poteft. Hoc nempe cafu, fi in altero iftorum, 
v. g. A fluidi copia augeatur, in altero B. imminuatur, 
fluidi quidem particula F ex A in D tranfire conatur, 

aft 
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aft quo minus hoc fiat, et actu ipfa traníeat, ab inter- 
medio corpore C inhibetur. Sic quoque particula E ad 
efluxum ex corpore A, vi tamen minor, quam ft 
corpus B non adeffet, folicitatur, atque . fimili modo, 
 vwrgetur quidem particula D, vt corpus B intret, fed 
minori tamen vi, quam fieret, fi corpus A non adcflet. 
Si enim pro hocce cafu calculus fimili ratione inftitua- 
tur, vt factam eft fupra $& 15, pro corpore per fa 
electrico, cuius altera pars fluido repleta, altera ipfó eua- 
ćuata eft, ad easdem formulas quae ibi inwentae: funt, 
deuenietur, vnde etiam quae ex formulis iftis in fequen- 
tibus deducentür, pro vtroque cafu aeque valebunt. 
Tam obuium autem hoc eft, vt repetere prius víürpa- 
ta ratiocinia, atque adaptare ipfa ad huncce calum, ope- 
rae pretium non videatur. 

21) Cum æ et B fint indeterminatae , ac quem- 
vis valorem recipére queant, tales aífignari poterunt lite- 
ris iftis valores, vt vires, quibus vrgentur particulae D 
et E, Fig IV. quarum analytica expreffio füpra $.15 
reperta eft, fiant aut nihilo aequales, aut ipfo ma- 
iores vel minores. Si itaque primum volueris vim 
qua particula E ad effluxum  follicitatar fieri nullam, 
ponatur G7/ —ar— o, feu (9 — -; , quo valore in 
formulam pro vi in D agente fubftituta , erit vis ifla 

2 (y^i2 | ` 
E A Sin vero vis particulam D ad influxum 

| ar^ 
vrgens, euanefcere debeat, erit Gr-ar/—0, hinc B= —7,. 


D 3 atque 
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atque vis particulam E a corpore A repellens = ee 


Sequitur autem: exinde: 


1) vim in vtramque particulam D et E nunquam 
fimul, fed alterutram folum ipfarum euanefcere. poffe. 
Vt enim fimul euanefcerent, neceffe foret, vt 7?^—(7^)* 
foret —o;, fiue vt r effet aequale 7/. Aft fieri hoc 
nom poteft, cum 7 conftanter mirus fit, quam r. 
Cum enim copia fluidi naturalis in AB, aequalis fit 
quantitati fluidi naturali in AC contentae, prior vero. 
quantitas ex maiori diftanti agat in particulam E, 
quam poflerior, actio eius in particulam iftam neceffa- 
rio minor effe debet, quam actio pofterioris, et quoad 
particulam D fimilia obtinent. Quamquam enim fun- 
ctionem , fecundum quam fluidi aut electrici aut ma- 
gnetici particulae fe inuicem repellunt , hactenus ignore- 
mus, analogiae tamen naturae, quam alias fequi folet, 
Ac innumeris, circa magnetem corporaque clectrificata 
inflitutis experimentis conformiter, ftatuimus, decrefcere 
vis repulfiuae in fludis iftis intenfitatem cum aucta 
Aliftantia. 


2) Si vis in D fit nulla, fore tum vim in € 
agentem, ac particulam hanc verfus corpus A attrahen- 
tem, negatiuam hinc repellentem. 


3) Si autem e contrario vis in E euanefcat , fore 
tum vim particulam D verfus A follicitantem, pofitiuam 
hinc attrahentem. 


Pofle- 
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.Tofteriora: haec duo capita immediate. exinde -~ 
quuntur, quoniam, vt modo oftenfum: eft , 7^ femper 
minus eft quam 7r. 

22) Si porro defideremus,. vt vis, qua attrahi- 
tur particula. E. (it maior nihilo, affümi debet, effe: 


Qr/—«r quantitatem: possent, fiue Qr maius effe: 
ar, vnde obtinemus BS 27. Si itque fumatur pin- 
dicare quantitatem. pofitiuam , poni poterit B= tpu. 
Quodfi. iam hunc valorem in formula pro vi particulam: 
D' attrahente- füb(tituamus, erit vis ifta —— mna ^ 
vnde fi vis particulam E agitans eft pofitiua, vis quo: 


que -altera in D "agens eff pofitiua, atque mäior: rd »).. 
Quodíü autem: vis particulam E. vrgens débeat efè re” 
pelles, Q7 —ar negatinum effe debet, vnde obtine»: 
mus ar $> [/^, et p= = $r— w. Valore autem .hocce in 


formulam pro vi in D agente fubftituta „ fit vis ifta 
æ (r? —(r')) wr 


ce h y, fue quantitas . minor quidem fems 
per eft, quam. - E ),, aft, pro varia quantitatis -pu 
magnitudine. » Mox .pofitiua. , mox .negatiua. ,. :immo ef- 
nihi aequalis. 

25) Si vim in D'-confideremus fimili modo, ate 
que velimus primum ipfam: .attrahentem :effe , ponen 
dum. e(t Braer pofitiuum, vnde deducitur g-* E pe 
qui valor in formulam , m T in E agente (übfitutus,. 
reddit eam Ite 2 -- 5-, vnde vis ifla, pro» 
varia quantitatis . p. " magnitudine , vel: nihilo aequalis ,. 
| vel pofitina , vel negatiua effe poet , prouti quantitas- 


pofitis- 


* 
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pofitiua =g; negatiuae. TA vel aequalis , vel ipfa 
maior , P m e(t. Quodfi denique vis in D agens 
negatiua effe debeat, atque repellens , ponendum ef 
Br-ar’ negatiuum, vnde obtinetur g-£7— y, ac fub- 
ftituto hoc valore in formula pro vi in E agente, fit 
ipa — HoD ET. quae quantitas ob (7 yr 
negatiuum , femper negatiua eft. 

24) Colligendo omnes, quos in 6. antecedenti 
bus confiderauimus cafus, perfpicimus admodum varium 
effe poffe ftatum , in quo corpus, quale hic confidera- 
mus, cuius altera pars fluido euacuata eft, dum in 
alera abundat, conftitutum effe poteft, qui tamen 
commode ad quatuor has  claffes reduci poffunt, 
Nempe 

I) Pars altera fluidum neque attrahit neque . repellit, 
interea . dum altera iftud mauifefto aut attrahit, aut 
repellit ' o 
- æ) Corpus ex vtraque parte fluidum repellit. 

E Corpus fluidum ex vtraque' parte. attrahit. 

4) Denique, corpus fluidum ex altera parte repellit, 
ex altera vero attrahit. 

.3 . Omnium iftormm cafimm: exempla notatu digna 
in fequentibus inuenient lectores. - Quae autem hic de 
corpore vnico , in cuius altera parte fluidum abundat, 
i) altera deficit, demonftraui , valere quoque. de duo» 
bus corporibus, modo quem de $. 20. defctipfi inter 
fe combinatis, obuium fatis eft, neque peculiari indiget 

difquifitione. | i 
| 25) Àn- 
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25) Antequam ad alia tranfeamus, notari adhuc 
conueniens erit, hypothefin quam fupra $. r5, ob cal- 
culi commoditatem  affümfimus , quafi dum in altera. 
-corporis A parte fluidum abundat , in altéra deficit ,' 
fluidum in quauis parte vniformiter fit diftributum,. vix. 
vnquam , raro faltem, in natura locum inuenire poffe. | 
Facile enim patet, fieri poffe infinitis modis, vt fluidum ` 
abundet , equidem aut deficiat in parte AC, aut AB — 
tota , aft non in quouis harum partium pun&o, eius- 
dem fit denfitatis. Calculum pro eiusmodi cafibüs inire 
. poffibile non eft. Infinitis enim modis immutari poteft, 
haec variationis denfitatis fluidi in variis locis, lex,. 
atque , antequam detecta eft functio, fecundum quam . 
fiunt ' répulfiones et attractiones fluidi clectrici aut ma- 
gnetici etiam daretur denütatum lex, nihil tamen | 
inde concludere liceret. — Non itaque confideraui nifi 


eum 'cafüm , cui Calculus facile aptari potuit ld inte- 


rim facile 'perfpicient le&ores, modo in parte AC- 
fluidum abundet,' ac ia AD deficiat, eriamfi non fit 
vniformiter diftributam , conclufiones tamen inde dedu- ` 
cendas , fimiles füturas effe, iis, qua ex ficta 
hypothefi , diftrnibutionis —vniformis — inueni , quapro- 
pter, quae füspra demonftrau, tranfirri poffunt fine | 
erroris metu , ad cafus eos, vbi fludum non vniformi- . 
ter e(t dirib: Sic quoque facile patet, etiamfi | 
partes AC A D non fint, vti fupra füppofüi , aequales, 
fed vtcunque inaequales, fimilia tamen obtinere debere cum 
íi, quae valent , fi hae partes fuerint inter fc aequales, 


E .. 26) 6i 
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26) Si porro corpus quoddam in eo ftatu con- - 
fitum. fit, vt’ vtramque elecricitgtem,, aut t HUBS. 
magaetismum fimul poffideat , non rieceffe. , pronti, " 
hactenus fappofiii T vt in dimidia parte ue vna fli: 
dum abündét , dum ín altera deficit. Inuumeri potius 
cafus alij praeterea. fügt, poffibiles. .. .Copcipiatur. nempe. 
corpus AB Fig. VI, in quemcunque. numerum partium, 
v. xé quinque.  diuifum , a, atque fieri. poterit, vt in parte, 

! abundet. fluidurn > in CD deficiat , in, DE, rurfus. 
abundet; .denuo vero. in EF deficiat , et. du, porro, , 
Status etenim hic, fi femel inductus (ir experi AD, 
atque. corpus hoc fit per fe ele&riqum,. per 
fe magüeticum ,. in ipfo cogferuati , - 3? minia. pid fat. 
longum, temporis. fpatium durare poterit. Evidens enj- 
et, nop deftryi. . poffe ipfum ». fine a&uali;.flüidj per. 
corporis poros motu, qui. cum difficulter fiat, fub, 
hypothef affüunta, omnino fieri poteft, vt pen nope. 
bi) g tempus ftapus, 'hic conferuetur. — — 

"E 27). Cum in fequentibus aliqui . cafis. dw peni-- 
pentes, tractandi . fjnt , regulam generale pro. actione, , 
quam corpus, in eiusmodi ftatu conftitutum;,.:in parti. . 
culas fluidi fibi. vicinas, exercet, erpere laboremus. 
Sit itaque G. particula quaedam, fluidi circa, extremita- 
tem, A reperiugda, ac -pofito corpus totum A B prigum 
in. fau e conftitutum effe, repe]latur. particulg. - 
G, a fluido in, AC cpntento, vi —r, fluido in 
CD vi =’, a fluido in DE, vi —7/^, etc. fitque 
quantitas. fluidi naturalis cuiuis parti AC, CD, DE, etc. 
——— =Q. Ponatur Lum, abundare fludum vltra 


Q in 
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Q in AC quantitate g, in CD quantitate. ^, in DE 
quantitate c, etc. ac erit, fi vim, qua quaeuis pats 
(particulam G attrahit figillatim , methodo $. 10, vore. 
pata determinemus , ormtesQue' has. vires in fümmàm 
colligamus , vis tota, qui corpus AB particulam G 
NM (ar -j- br'A- ev" --— etc.) 
attrahit =- —— a, [n applica- 
tione. huius fofmulaeé àd: cafus fpeciales notandum- eft, 
fi iw parte quidam fluidum -Hoti abundet, fed deficiat, 
literae , quie - quabtitatéh in hac parté abundantetn - 
defignat, nëgatiuúmi tribuendüm effe valorem. Ad idem 
nempe recidit, fiue deficere in parte quadam quantita- 
tém té, dicam , fiue abundare in ipfa quantitatem —4. 
Sic v. £ 'forrñiulä hàee. genéralis cafibus in $. x5. tractatis 
aptatur, fi pro à&iòñe in E ponaüír a=- a, b=- D; y -o. 
étc; atque pfo actione in D, 4-8 bzta, yo etc. 
tüm eniin édedeiti formabae , quae fupra euolutae funt 
prodeant. E 
= 28) Poffquath iam ttiplicen ituh flatum , quémi 
corporz refpéctu  electricitatis aut magnetismi adipifci 
poffunt, -abünde cónfideraüimus , laborandum iam érit, 
vt legés, fecundum qtas corpora in hoc vel illo flatu 
confütuta in fe inuitem) agunt, erüamus. Concipiamus 
ego dào corpor A et B Fig. II. fibi propinqua, 
quie. primari iñ -flatu natürali coùftituta füpponafnus. 
Vt iam aétionem eorporürmi: iflotumr moütuüanr determi- 
nemus, tótaín a&ionem corporis A in corpus B, im 
duas quifi pártes diflinguamus. ^^ Euidens némpé eft, 
agere corpus A, fluido ad faturationem,, fiue ad fatum 
naturdlein vsque repletum , primum in fluidum, quod 
E 2 *  COrpo- 
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corpori B inclufüm eft, tum vero quoque in corpus 
B, fea materiam propriam, ex qua corpus B conftat , 
ipfam. Prior harum actionum , fecundum hypothefes 
füpra a nobis $. x. 3. ftabilitas, in duplicem denuo 
actionem difpefcitur. Fluidum nempe in A contentum, 
id quod in B continetur, repellit, iplum vero corpus 
A. fluidum hoc attrahit, vnde fi prior actio per 7, 
pofterior per æ indicetur, erit tota haec actio —«a—r, 
fiue fluidum in B contentum trahitur verfus corpus A 
Vi quae —a4-—7r.  Quodü porro ad a&ionem in corpus 
B ipfun, fiue materiam ex qua corpus B conftat , res 
fpiciamus, per fupra pofitas hypothefes quidem iam 
determinatur, fluidum quod in A continetur ipfam at- 
trahere, quod: quidem ponamus fieri vi — A, Aft quaeri 
porro poteft, anne quoque materia propria corporis A, 
in matetiam propriam corporis B agere flatuenda (it? 
Quicquid. fit, affumamus attrahere materiam propriam. 
corporis A, eam, ex qua corpus D conftat vi— x, ac 
erit tum. actio quam corporis A materia propria, in 
corpus B fluidumque in ipfo contentum exercet 
—A-ix, vnde tota vis, qua corpus A attrahit cor- 
pus B, ac hoc vicifim illud, erit Ca-r--A -+ x. | 
.29) Quoniam x pro lubitu in calculum intro. 
duximus , difpiciendum erit, quinam ipfi valor tribuen- 
dus fit, an nempe fit nihilo aequale , an pofitiuum, an. 
vero negatiuum. ^ Quodfi. reperiamus primum. locum. 
habere, patebit. tum, nullam. effe actionem materiae; 
propriae corporum in fe inuicem , fin autem pofitiuum 
reperiatur x, attrahere fe, atque tandem fi negatiuum, 
| repelle- 
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repellere (e corpora A et B, aut materiam potius pro- 
priam ipforum , concludendum erit. Probauimius autem 
fapra ($. 6. 7.) corpus dum in ftatu naturali confliti- 
tum eft, feu fluidi quantitatem naturalem continet , d 
alias fluidi particulás , extra corpus exiftentes plans 
non agere, vnde, quoniam hic füppofüimus , corpus A. 
in ftatu naturali effe conftitutum ,  obtinemus aequatio" 
nem z-—f-—0.  lndicauimus "deinde ($. 8.) experiens 
tiam teftari, corpora duo, quorum "vtrumque fluidi 
magnetici vel ele&rici continet copiam naturalem , in 
fe plane non agere, minimum dullam ` în fe 'irfuicétin 
exercere actionem , quide eléctricitati aut magríetismo 
tribuenda effet. Noftro itaque cafu ‘erit g- -r+ A+x20. A 
Quod(ü autem aequationern "hanc; cum ‘prius reperta 
«-T7-—o0, «Comet DN  Obiüebims , Aue. 

fiue x——4A. Eom diio 
30) Varias hinc notztu ddniodim dignás cóncla- 
fiones immediate deducere poffumus. ^ Patet nempe. 
primum effe A—42. Vt hoc euidens fidt, fit mafla 
NEM A= M, fluidi quantitas "tatáralis ' ad 'A con- 
tenta, — Q , atque fimiliter ,' maffa cotporis | Bm, 
atque "fidi quantitas naturalis , 'ad corpus iftud perti- 
nens —4. Quoniam iam a&iones corporeae femper 
fiunt in maffarum ratione, erit æ ad A, in ratione, 
compofita ipfarum M et m", atque 4 et Q, vade ob- 
tinetur analogia haecce, 4: A= M4: mQ, atque A 
—— rud Quoniam autem tam A quam B in flatu na-, 
tutali "conftituta fünt, maáuiftum eft, effe M: cQ: dr. 
fiue M q—mQ, qua aequatione cum modo reperta 
E 3 | aequ 
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aequatione pro A combinata fit A =a. Deinde vite- 
rius ex demonftratis §. anteced. fequitur y quatuor. quan- 
(rates 4, 7, A, atque — x. effe inter fe aequales. Cum 
eiim demonftratum dederim ,..effe, tam az=r, quam 
=—x, iam vero probatum fit effe A=a, patet 
efe a—r-A--x. Concluditur porro ex iam. de- 
moriftratis. 
I) Materiam. propriam corporum quorumcunque ha- 
étenus nobis cognitorum fe inter fe. repellere. Valos 
énim ipfius X, qua litera hanc actionem fupra indicae 
Vimus, in $. anteced. repertus eft negatiuus. Deiade | 
^) Cum conftet per experientiam, duo corpora in 
ftatu naturali conftituta , nullam in fe inuicem exercere 
actionem , qnae. electricitati aut magnetismo tribuenda, 
effet ,. fiue baec corpora fint fibi propinqua, fiue quo- 
cunque. interuallo a fe remota , confequens eft, quae-- 
cunque fuerit diftantia . corporum , vires tamen 24, 7, 
A et —x, femper manere aequales. Cum ergo hae 

vires mutentur cum mutata diflantia , confequens eft, 
quamuis , , earum ya diftantiae . metatjone eandem pati: 
mutationem , quoniam | alias aequalitas ipfiram non in. 
quauis diftantia fübfiflere poffet. Vires itàque faepius. 
dictae , eandem non folum fequuntur diftantiarum fua- 
tionem, fed etiam in diflantiis aequalibus, eiusdem 
fünt femper intenfitatis, Affero autem hic folpm ges, 
 neratim, fubtjones iecundum quas exercentur actiones, . 
de quibus hic locutus fum , effe easdem, quaenam: vero. 
fit^ fünctionum iftarom lex, determinare haétenus non. 

andeo , quanquam. fatear ; 1 optip inftituenda foret, 
| 7 | fequi 
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Gaui ipfis: derfan: quadratórum ` 'diftantierom rationeri; 
qanw;Aliqüh — vesüfimilitadine:^ credénderh tefie’ > pro h hac 
qniio«;lege:1abálogia : ngturáe  ithilitaré! - videtur, t 

siso sm) :Bobposdoann hie: a "me' euólütirüh "ta? 
qnae: sepeliere : fe intet; f& imiicem córpórum 'quoriihuil 
materiam propriam, *enünciat:, durior fürfltan lectoribus 
widebiur, qaam quae facile.  concoqü- poffet. » "Neque 
diffusgr , -cunv : primuth- ipfa fe miht oerret , quod 
fa&tum.'vft y» fob.-initiugi:; Cumi Cogitare de élechticitatid) 
thsoriw Firaueülitiana: jBeepelárn; “ihe Ha Apfént quddam- 
modo. exhorruiffe. Poftquam, autem: éonfidéraré ‘cepi, 
nihil in. ipfa ‘contineri ^ quod" 'análogiae- dperatiopüra 
naturae -contraríurtio effet». feile: me "ad 'ipfatti affuefect. 
Isnirperós::eminti;: fiMerurh "faeit volumus , ini ódtuya 
obferunmus "cifüs ^XbE Sahierentés: corporibus "vires * 
tractrices.^aut: ^repilfidas inüetrimüs , vnde non eft, 
vereamur ; nbuam.hic dete&taín vimi corporum in nue ` 
merum :virjuir: pritifeikfarüin/atque fündarmentalium* nas: 
turae; c renet? Id cattetm Qb" rüftiudi? ptdeeipue miale 
me labui: - quod "videretur piópofitio: ita, ‘alii cdidàni | 
logi: narnume  yiiderfati i a -Newtono deteđtae, " ^e diametro ` 
opponi, vi cuius. ómnia. corpora dicuntür fe in ratione 
compofita ex ' directa. maffarüm', ‘eti jüuería duplicata 


^ diftmgiaum attrahere: - -AR fatisfeci: tamén- "milii i 


fiis magha difficultate: ^ Cim enim fepulo ; dé qua i 


locútas fum, a- fluido: magnetico Aut” electrico , , in core 


poribus quantitatem 'fluidorum iorum naturalem conti- ` 


H 


nentibus , ad nihilum praecife redigatur, reliquae aao. 


ne&-.conpopeae, qüaecuüque" illie - Nie, ab iph phinc” 
22 non 


- 
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non. turbantur , fed eaedem omnino manent, quae 
forent n nulla eiusmodi daretur repulfio. ^ Confequens 
dutem hinc ef, vim iftam femper; confiderari : poffe; 
quafi omnino non .exifteret , excepto folum ‘eo cafu, 
fi de. phaenomenis. ex ele&ricitate- yel- magnetismo 
oriundis fermo fit, vnde facile - patet, grauitatem - vni- 
verfalem et  attractionem . Newtonianatn (aluam effe poffe, 
iu Is dari eiusmodi repulfionem ,. admittatur. , Quod- 

pmen quis putet, latere contradictionem: quandam im 

0, quod. affimam. materiam. '«orpoream duabus viribus 
tam effe, notet is.velim, me, neque vim repulfiam 
hic detectuin , neque. attmétricem: 4i quae .grauitas . vni- 
verfalis vocatur ,. pro, vjribns materias iobaezentibus, feu ` 
initis habere. Liquet ergo; me. contradictionis reum 
iudicari non pofíe, non. enim affumo qualitates has 
oppofitas eidem fubie&o -inhaerere ,.. fed: quanquam 
ignorem ; quibus. mediis vtatur.natura ;, ad producendas ; 
vires. hafce , de eo tamen. certus fum ,. vtramque vim a : 
caufà quadam extrinfeca, oriri. - -Contradittio- antem nulla . 
eft, idem corpus fimul et eodem momento a duibus 
viribus extrinfecis et oppofitis. follicitari. - 

32) Vlterius. iam jin euolutione legum agendi 
corporum electricitate aut magnetismo praeditorum pro- 
cedamus, Sumamus itaque. corporum duorum. A et B- 
Fig. II. alteram quidem B in ftatu naturali adhuc effe - 
conftitutum, aft alterum A iam fluido vltra quantitatem 
naturalem effe repletum, ac indicemus, quantitatcm flui- 
di naturalem pro corpore priori per g, pro pofteriori - 
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per Q. Quoniam vero in corpore A fluidi quantitas 
abundat; ponatur illa — Q-1-a. Quodfi nunc actio- 
nem corporum in fè inuicem , feu quoniam ex nota 
naturae lege, mutua ipfa eft, actionem corporis B, i 
corpus, A, atque fluidum. in A contentum, examinemus, 
patet componi ipfam, ex actione fluidi 1n D reperiundi, 
tam in fluidum in A contentum, quam in ipfam matę- 
riam propriam corporis A, atque actione materiae pro- 
priae corporis B, tam in materiam propriam corporis 
A, quam fluidum. corpori A incluifum, Si ergo deno. 
minationes 6. 28 aflnmtas, retineamus, loco x vero 
— literam R adhibeamus, atque tum calculum inearnus, 
patet effe vires, quae jn calit quem tractamus agunt, 
Ícquentes 

1) Fluidum in B contentum, cuius “quantitas z4, 
trahit. materiam propriam corporis A, vi qae — a. 

2) Idem hoc fluidum, repellit fluidum quod in Á 
continetur, fiue Q-a, vi quae = eU, Quoniam 
nempe vires corporum attrahentes et repellentes funt 
femper in ratione. maffarum, erit Q ad. Q-a, vtl f, 
ad vim qua Q-a repellitur. m | 


'5) Materia. propria vr ded B attrahit fluidum | 


in A contentum vi — = Utas 


4) Materia: denique ` propria corporis , B | repelli 
3materism. propriam corporis A vi = R. 


"Colligendo iam expreffiones. quatuor itarum vis 
rium , obtinetur vis tota, qua corpus B, corpus A , et 
hoc viciffm illud attrahit = g- 295 e 27 ortar, -R. 

S F Quos 


- - 
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Quoniam autem per $. e 9, 4-H-A—fY-—R-——o, erit 


vis haecce attralens — 5; - ^4. Et autem porro A zr, 


($. 50) hinc vis ift — &-- 5-—o. Vis itaque, 
qut corpore A et B fe trahunt eft nullz , et corpora 
ita im fe inuicem plane non agunt. Si iam e con- 
trario fümamus, corpus quidem B: adhuc im ftatu natus 
rali effe conftitutum, aft im corpore A fluidum nom 
abundare, fed im ipfo fluidi copiant infra nuturalemy im= 
minta ef, formulr pro cafir antecedenté reperta, 
Iiic adiptatur, modo c ftatuatur negatiuum. — Reperitur - 


ar aX 
autem tunc, vis qua fe corpora attrahunt — o- © 


—'$ e 0, vade et hoc quoque cafir actio cor- 
porum A et B in fe inuicem erit nulls. Ident repe- 
yitur , {i vis attactrix, corporum A et B, methodo: 
directa, qur pro cafi: priori v(i: fumus, quaeratur: 

33% Deducunt hic demonflratz ad: propofitiones 
fequentes, 

1) Corpus quamdir ffuidi electrici quantitatenm 
maturalemr continet, few quamdiu in ftatu naturali con- 
fitutum eft, a corporibus aliis, fiue haec fint. pofitiue;. 
fiue: negatiue electrica, fiue in (tatu naturali. conftituta; 
neque attrahitur neque repellitur, fed. nulla datur im 
eiusmodi corpus actio: electricitati: tiibuenda. 

2) Ferrum aut corpus- ferreurr quodcunque, quam- 
diw ipfum nullam: magneticam vim poffidet, a: magnete 
neque attrahitnr neque: repellitur, fiue magnes: non: agit, 
nifi in alium: maguetem;. aut. ferrum: eiusmodi, quod: ma» 
gneticam; vim: iam: adeptum: eft. 

Propo- 
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: Propofitiones itae, abfonae videbuntur fine dy- 
ibio Phyficorum plerisque, praecipue vero Francklini af- 
ffeclis quibuscunque, qui F ranckliniani fyttematis conpfecta- 
wia non fatis profunde simati funt, quique proinde cym 
Apío «Celeb. Franklino pro regula per experiontiam 
«comprobata affumunt, quod corpora, fiue pofitiue fiue 
inegatiue «electrica, attrahant femper alia quaecunque cor- 
pora ele&ricitate non imbuta, Quam autem abfonag, 
Atque experientiae quotidianae aduerfintes wideri queant 
áftae Aaffertiones meae, verilimae tamen habendae funt. 
Non folum enim ex heoriae Francklinianae principiis 
fündamentalibus, tam neceflario nexu profluunt , vt. nifi 
haec vera fint, tota cadere debeat Franklini theoria, 
fed et cum experientia gam amice confenriunt, wt vel 
per folam ipfam peruenire ad halte Jeges debuiffent 
phyfici , fi ad'«ircumílautias omnes fatis attendiffcnt. 
Infra quidem , bi generalia theoriae principia hic euo- 
duta, ad ele&riciatis et magnetismi phaenomena adpli- 
«abo, .curatius haec. exponendi, docus eft, at ne nimium 
tamen ,offendantur le&ores , quod: ftatim fub initium 
huius commentaționis jn propofitiones incidant » Quae 
ÀApfis experientiae contradicen'es non videri non poffunt, 
monco , me infra «euidenter probaturum, corpus nullum 
dn ftatu naturali conftitutum , ..appropinquari poffe core 
pori alii, aut pofitiue ant negatiue electrico ,. absque .eo 
Xt et ipfum. a ftatu naturali detnrbetur, atque electricum 
€euadat Mirum itaque non eft, falli .debuifle initio 
„eos, qui experimenta electrica inftituerunt. Dum. enim 
&orpus in ftatu naturali onítitutum; appropinquabant 
F 2 &or- 
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corpori ele&trificato cuicumque, attrahi tum: iftud obfer» 
vabant. Quoniam itaque, corpus hoc per appropinqua- 
tionem folum ad aliud. corpus electrificatum , iplum 
ele&rnificari. poffe peritus ignorabant, immo ne fufpictonem 
quidem huius rei alebaut, erroneam ne conderent regul- 
lam hanc, corpora in ftatu naturali conftituta ab ele- 
. &rificatis corporibus attrahi, vix euitare poterant. Quam 
amice autemr confpiret experientia cum theoria mea, et 
quam verae fmt paradoxae affertiones meae, exinde ha- 
xiolri iam poterunt lectores. quod infra monftrabo , mi- 
norem effe corporum electrificatorum acionemr in cor- 
pori, quae vel ob fuam naturam, vel ob impedimen- 
tum externum, dum appropinquantur corpori electrifica- 
$0, difficulter electrica ewadunt, msiórem vero effe hanc 
actionem .fi corpora: quae appropinquantur corpori ele- 
érificato, facile electrifrcar? poffunt, immo: attractioneg 
penitus fufflaminari, vri theoria requirit, f productio 
electricitatis, it corpore , qued ele&trificato corpori ape 
propinquatur, penitus inhibeatur.. Videbunt tandem in- 
fa quoque lectores, dari phaenomenmon. quoddam im 
corporibus electrificatis ,. quod. abfolute «contradicterium,, 
atque primis rationis principiis contrarium | judicandum 
. foret, fr affertiones meae nom admitterentur, quod VETO, 
aff nv ti ipfis, nihit plane habet difficultatis. Preorfis co» 
dem mode fẹ- res habet cum magnetismo: Ferrum 
enim Hr ftam maturali- conftitutm, magneti propinquum, 
flatm fir magnes, atque non attrahitur, nif poflquame 
vim  magneticam: adeptum eff.  Pyaeteres prorfus er- 
dcm hic valent, vt pro eleQriciate. Corpore enims 
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quie difficulter. fiuit magnetica, debilius, quae facile ma- 
gaetismum acquirunt, fortius a magnete trahuntur, fique 

magnetismi. productio in ferro magneti vicino omnino 
inhibeatur, tum quoque attractio fit nulla. Tandem et 
in magnete idem iftud occurrit phaenomenon, quod in 
corporibus electrificatis obferuari, abfolute autem inexpli- 
cabile effe, fine propofitionum mearum v, fupra per- 
hibui. 

34) Scrupulurtt eximere haee afíquantum pote- 
nmt lectoribus, infra vero plene ipfis fitisfactum iri pro- 
mitto tis, qui forfitan quoddam adhuc alunt dubium, 
jam vero 2d viteriorem legum actionis corporum electri- 
ficatorum atque riagueticorum  euolatiomem —tranfeamus. 
 Retineamus litéras $. 29. 32, vfùrpatas, atque iam 
 fupponamüs, tam in. corpore A, quam D, Fig. I. 

fluidi copiam  abundáre vltra naturalem. -Cafu hocce, 
quantify fluidi im A contenti , quoniam naturalem fu- 
perat, ponenda eft Q-1- c, atque fimiliter fluidi quanti- 
titas in D dicatur. 434-9. . Quodfi iam quatuor vires, 
ex qu bus tota corporum A et B actio. in fe inuicem 
' componitur, euoluamus , ($. 32) obtinebimus Me 
. ipfarum. expre(liones 
|. 2I) Fluidum in B asit maffam corporis. A; UM 
qme uei, 
2) Idem hoc fluidum ; y repellit fluidum in A com 


, tentum, vic cet enr 
d Matt corporis B trahit flidom , quod in A 


€ontimtur vi = SAT 


F3 4) Mafa 
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4) Maffa corporis B repellit mafíam corporis ÁA, 
E =R. 
. Eft itaque (ota wis, qu corpora "haec fe attra- 
A: Q3 r-4- a3 
hunt —a--A-r-R4- -+4 DEO e 
quae ob 4-- A—r—R —0 *($. 29.) atque quantitates 
a, A, 7", R, aequales (S. 30.) reducitur ad — A , quae 
formula, quoniam eft negatiua, indicat tranfire attractio - 
nem in repulfionem , atque corpora A et D, fi in vtro- 
que fluidum abundet, fe inuicem zepellere. 


45) Si in vtroque corpore A et D fluidum in- 
fra quantitatem naturalem ponatur imminutum , formula 
modo eruta huic cafüi aptatur, fi tam a quam ò po- 
patur negatiuum, Facto autem hoc inuenitur yis, qua 
corpora A «t B {e mutuo trahunt , plane yt ante 
| —L-ur, vnde duo quoque corpora , in quotum stro- 
que deficit fluidum 4e inuicem repellunt. Sin” tandem 
jin corpore A fluidum abundet, in D yero deficiat, 
pofito 9 negatiuo, jn formula $. antec. geperta, o 
Vero pofitiuo , obtinebitur formula huic cafui refpondens. 
Et june vis, qua hocce cafù fe trahunt corpora 
=i =- aT , quae cum pofitiua fit, attrahere fe corpora 
coacludcüdum eft. Ad penitus cidcm peruenitut cone 
clufiones , fi formulae pro cafibus bic tractatis , direfta 
methodo quaerantur. , xti factum eft in $. antec. | 


56) Regulae itaque generales , per quas actiones 
corporum in fe inuicem, ex magnetismo vel electricitafe 
pendentes determinantur, funt , fequentes, 


3) Si 
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1) Si vel vtrumque corpus, vel faltem alterutrum 
corum fit in ftatu naturali conftitutum , nulla datur c Cor. 
porum in fe inuicem actio: 

2) Si in vtroque corpore aut abundet fluidum; aut 
in vtroque: deficiat, tum: corpora ifta fe inuicem re- 
pellunt. 

4) Si im altero corpori fluiduni abundet, in al- 
tero deficiat, corporx ifta fe mutuo attrabunt. 

"E Sufliciünt liae regulae ad: deteribinandas actiones cor- 
porum, fi in ipfis totis fluidum vel abundet: vel deficiat. 
Supereft itaque , vt actionem quoque corporum! examine- 
Thus, quac tunc locumy habet, cum aut alterutrum aut 
vtrumque corpus im eo ftatw conftitutum' eft, vt ex 


vas parte fluidum; abuüdet, ex altera vero deficiat. 


Hi quippe cafus, quoniamr ii funt, qui ad explicatio- 
nem plerorurbque pliaenomenorumr magneticorum viam: 
parant, praecipue æ nobis con(derarr merentur. 


-$9) Retineamus im hac difquifitione denomina-- 


dories $. rg. affümtas. Quodfi iam primunr cogite- 
mus, particulam quandam matétia&y ex qua ipfum core 
pus A conffat, f, im medio corporis A, Fig. IV. 
fitam , repellitur quidert ipla, &€ parte AC atque: A B, 
(6. 4o.) aft ab vtraque aéqualiter ,, vnde vis ifta hinc: 
inde exfertz , fe ipfam) deffruit , ac ad‘ nihilum? reducit. 


Aft attrabitur porro eiusmodi particula f, a fluido im - 


&C cóntento',. vi eey in ($: $0.) š atque: 3 fluidos. 


quod in AB contíaetur y Vi — pe. vnde vrgetür 
| — (Qu Br- Qtar , — 2r +r. 
verfus B, yi guae —— Td a - 


Cum 
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Cum ergo haec vis fit negatiua, patet follicitari eius. 
modi corporis A particulam verfus C, vi quae aequalis 
eft, E *", uidens itaque eft, vrgeri ) ger 
Corporis f eadem vi, qua fluidi particula F i6. 16.) 
follicitatur, neque vllam adeffe differentiam , nifi quod 
vis in particulam f negatiua fit eius, quae in particu- 
lam F exercetur, 


58) Si vlterius. parti AC  admoueatur corpus 
quoddam G, cuius quantitas fluidi naturalis fit = 4, 
admodum facile, quanta fit corporis A in hoc corpus 
acio computatur. Si nempe quantitas, qua in corpore 
G abundat fluidum vltra quantitatem naturalem 4, dica- 


tur ò, attrahetur corpus G, verfus partem AC folam 
: Òr Tu" 

vi = — ar» atque verfus partem AB folam vi quae 
=- a? vti ex $. 34. 35. immediate fequitur. 
Tota itaque attractio corporis G verfus A erit — "2 "2" . 
Per fimilem omnino argumentadonem , inuenitur vis, 


BEEN T 
qua pars A D attrahít corpus H fibi vicinum. = 557, 


qua yero pars AC ipfam attrahit z= zon , vnde fit 
tota vis qua H a corpore A attrahitur = Er- "^ : 
39) Si corpus G aut H, non nifi quantitatem 
fluidi naturalem continere ponatur, erit à —o, vnde 
fub hac hypotbefi attratio corporis A, tam in corpus 
G, quam in corpus H exercita, quae repertae funt 
— er — ar)? (Br — ar’) S 
Scr d; ^ atque ^—75,—, cuanefcit. Corpus ita- 
que A neque parte fua AC in qua fluidam abundat, 
peque parte A D, in qua fluidum deficit, in alia cor. 
| pora 
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pora in flatu naturali conítituta vllam exercet actionem. 
Deficiat tandem in corpore G fluidi quantitas, atque 
ponendo ò mnégatiuum , in formula , ^6. antec. reperta, 
erit arm Ei “pme vi, qua hocce cafu corpus G verfus A 
trahitur. "Similiter ponendo ò negatiuum , in formula 
pro actione in H, transfertur ipfa ad cafum, vbi in 
corpore H fluidi quantitas deficit , quae itaque vis aç- 
qualis eft 7 S P 

40) Cum ratio inter « et @ indeterminata fit, - 
pro lubitu eam determinare, atque varia deducere ex 
antecedentibus confectaria licebit. Supra nempe, ($. 21. 
22. 23. 24.) monílrauimus, pro varia rationis inter 
æ et B determinatione, corporis A partem tam A C quam 
AD, vel omnino .non agere in fluidi particulas, vel 
ipfas attrahere , wel repellere. — Quaeítio itaque oritur, 
quomodo corpus A in quouis horum ftatuum, agat in 
corpora fibi propinqua. Vt ad ipfam refpondeamus, 
euidens primum eft ex $. antec., quaecunque affumatur 
ratio inter œ et (9, atque in quocunque proinde flatu 
fit corpus A, actionem tamen ipfius in corpora G et 
BH, fi ipfa in ftatu naturali fuerint conítituta, effe nul- 
lam. Hic itaque cafüs, cum facile expediatur, refpi- 
ciendum praecipue nobis erit, ad. Me quos $. 38. 39. 
tractauimus cafus. 

41) Aptantur formulae generales, ibi repertae, fine 

m cuiuis cafüi hic examinando , modo ratio, quae 
inter « et (3 obtinere ponitur, in formulas iftas ine 
troducatur, — Quodfi hoc fiat, fequentes obtinemus 
formulas. | a 


G | lPro 
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Pro parte A C im qma flüidum abundat. 
Status corporis A — IStatus corporis G|Vis qua attrabitur. Gj 
Si ps A C im puiauu) uonjoi w G fluiqun] 
agit, quocafu.— 55 ($ 21)jbundet - - 5S0 = = -|o 
Eodem caiu - - - [Si in G fluidum 
deficiat - - 50 = -— ej o 
Si pars AC fluidum attraliat, Si iw G- fluidum | 
quo cafu B= T d (6. a2). "hbundet - - = o; ~ ~ -pofit 
Eodem. catu. - - si im G fluidum 


* deficiat - — = LEM — — negat.- 
Si pars A Cfluidum qam Si in G fuiduml | 
quo calu B = T t p.22). abundet - - = = Z = — negat- 
hkodem calu. - - - Si in in G. fluidum. | 
| IL. 


Pro parte A B; in: qua fluidum deficit. 

Status corporis A. — [Status corporis H|Vis qua attrahitur F 

S pars A B in fiuidam nonsi in: H: fluidu 
agit, quo-cafi B25 (G: 21. )abundet - 
Eodem caw - - - -Si fluidum in Hj. 
deficiat — — 

Si pars AD fluidum attraliat|Si fluidum. in. H 
quo c fu act 4 M$23.)ibundec — — 
Eodcm cau: - — - 


quo cafi )J— 97.6 23) f 
Eouem alu = ~- 
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42) Comparando hactenus deducta confe&aria, 
atque formulas, quas in vtraque tabula $. antec. exhi- 
bui, fequentium dam regularum patet veritas, 

1) Corpus A in alia corpora in ftatu naturali .confti- 
tuta plane non agit. | 

2) Si corporis A pars altera, in eo ftatu conftituta 
fit, vt in „fluidi particulas plane non agat, tum haec 
- ipfius pars, agit quafi in ftru naturali conftituta effet. 
($. 56.). | l 

3) Si corporis A pars, quaecunque illa fit, fluidi 
particulas repellit, agit ipfa in alia corpora, prorfus 
vti agere {olet corpus, in quo fluidum abundat. Ata 
trahit nempe tum corpora in quibus fluidum deficit, in 
quibus vero fluidum abundat, ea repellit ($. 36.). 

4).Si corporis pars altcra fluidi particulas attrahit , 
agit haec pars in alia corpora, vti agere folet corpus, 
in quo fludum deficit (6. 36.) id eft, repellit corpora 
in quibus fluidum deficit, attrahit ea, in quibus fluidum 
abundat. 

493) Iuffituenda "1 poftremo adhuc foco, diQui- 
fiio de actione duorvm corporum in fe inuicem , quo- 
rum vtrumque in eo «ft flatu, vt in quadam ipfius 
parte fluidum abundet, dvem in altera deficit. Ne vero 
4d cafus particulares defcendere opus fit, ftatim formu- 
lam generalem euocluamus , quam in fequentibus cuiuis 
 cafui, -qui forfitan fe oflert , aptare queamus. Conci» 
piemus itaque dco corpora AD et EH, Fig. VIL «- 
fibi propinqua effe, ac quoduis eorum in tres partes 
-aequales , effe divifom. Pro hocce enim cafu folo 
G 2 euoluce - 
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euoluere formulam fufficit, cum alii, quam qui hinc 
facile expediri queant, cafus, in fequentibus nors 
Occurrant. Sit itaque fluidi quantitas naturalis, paf- 
tibas AB, BC, CD competens =Q, quantitas ves 
ro fluidi naturalis , partium alterius corporis. EF, 
FG, GH, dicatur —4. — Supponatur porro dum 
 wmumque corpus im ftatu naturali conftiçutum ef, 
agere 


Fluidum in AB, in id quod continetur in EF, vi =7 


= æ = BC = a e e = — Zr 
æ = a CD = — —- —- -— -— c^ 
— — —AB = ~ = — — FG,vi— 
— = =- BC = = = —— — e 
- = = CD = = = = = — Z 


Abundet tandem fluidi quantitas vltra naturalem 
in A B, quantitate — 4 
~BC — — zb 
-CD = ~= =ç 
-EF — — —e 
-FG — — zf 


f 
e 
a» 

I 
| 
| 

Os 
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Si iam ope 6. $4. determinemus actionem, qua 
duzcuis corporis AD pars, agit in quamus partem 
Corpo EH, inuenitut, 


A&Gio partis BA in jiiim EF —- E. 


ze us dO s x mE 
-—-- CD - -- rii 
--.- AB - - mone 
--- BC - - >= Aa, 
--- CD - - ---X u 
--- A&B - - GH—-€-7 

l e 
T illios BC e eK - ud 
--- 0D - - -zE 


Quas expreffones in furñmam colligendo, fit tota vis, 
qua fe corpora AD et EH attrahunt 
LL. LU ort b er )e - (ag bg teg”) f- (ot- bt etg 
u M. 
Formulam hanc cuiuis cafüi aptare poterimus fine ne- 
gotio . fi pro literis, æ, 5,c,e, f &, debitos ipfis valores, 
qui negatiui funt , fi fluidum in quadam parte non abun 
det, fed deficiat, ' fübflituamus; 


44) Stabilitis fic vniueríae theoriae magneticae 
atque electricae principiis generalibus , adplicanda ipfa 
iam erunt ad vtriusque generis phaenomena. Feliciter 
primum ex ipfis peti poteft, plurimorum phaenomeno- 
«um electricorum , praecipue vero lagenae Lugdunenfis, 

3 feu 
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feu AMufcbenbroekianae , explicatio. Non quidem id 
jam ago, wt omnibus ipfius phaencmenis explicandis 
immorer, fed ícriptionis fcopi non imiremor, in ex- 
ftantiora folam , et ab aliis forfitan nondum ita diftine 
éte, quam fieri poteft principiorum hic euolutorum 
ope, explicata, praecipue autem ea, quae ad diflin- 
6ius exponendam theoriam magneticam faciunt, hic in- 
quiro , quae et caufa eft, cur ab experimento commo- 
tionis , atque lagenae Lugdunenfis confideratione initium 
ducam. | i 

45) Cum vitri, quod ad experimentum com- 
motionis adhibetur, figura, in experimenti fücceffum 
non influat, loco lagenae coníüetae , in fequentibus ad- 
hiberi fupponamus tabulam  vitream planam, in qua 
quippe experimentum hocce aeque ac in vafe, lagenae 
formam habente, feliciter füccedit. Sit itaque ABEF, 
Fig. VIII, tabula vitrea, ex vtraque parte, vt fieri 
folet, laminis metallicis IK et CD obducta. Contin- 
gatur Jamina IK a corpore quodam non per fe electri- 
co, quale eft in figura, catena LM, a corporibus per 
fe electricis non fuffulto , fed cum iplo terrae globo per 
alia corpora non per fe electrica connexo , anteriori 
autem laminae CD confüeto more electricitas commu- 
nicetur, ope catenae aut fili TS, quod electricitatem 
ad ipfam deducit. Si iam quacunque ratione, fiue glo- 
bi fine tubi electrificatorii Ope, cum catena. TS com. 
municetur electricitas pofitiua , lamina quoque CD ma- 
teria electrica replebitur. Sit qvantit;s fluidi ele&rici, 
bac ratione in lamina CD vltra quantitatem naturalen 


accus 
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accumulata: —-2a, et patticulae fluidi ele&tici, quae im 
limina IK haerent, repellentur, fr gin denomi- 
nationes in $. rs. affümtas, vi quae — 5 5 ($: IO.) 
Particula itaque iftae, cutn nihil hic impediat, in cate- 
nam LM. fe recipere, atque per ipfam difflüere. debent, 
neque ceffare poteft hic eflluxüs, nifi poftquini tantum 
euacuata eft lamina IK, vt vis ih particulas circa 
ipfam haerentes agens, euanuerit. Cum: ergo haec vis, 
fi quintitas fluidi, quae ex lamina IK emanauit ponà- 
wrap fit — NI TM raa ($. x15 ) non fiftetut effluxus,. 


nifi poftquam fü&um et Q— 7, quo cafa erit vis, 
qua particulie ciréa laminum C1) hierentes,. repelluntur: 
zl rs ($. 21.). Hac itaque ratione, fi electti- 
ficitio: continuetur, in lamina CD. continuo materia 
ele&rica magis magisque accumulabituf , ex oppofita: 
vero: lamina IK. tantum. euacuabitur., vt. vis in par- 
ticulas fluidi ele&rici , laminae IK vicinas femper 
ad o reducitur, — Accumulatio tamen haec in infinitum 
E . . e ((r' )?* — r?) 
procedere nequit — Cum. enim: vis ——4,— cum 
crefcente` æ continuo’ crefícat , tánta tandem fieri debet 
haec vis, pirticulas ad abitum ex lamina C D follici- 
tans, vt refillentia, quain  diflipationi fluidi electrici 
ponit aër circumfluu$, qui tanquam per fe el.ctiicus: 
fluidum. difficulter in: poros: fuos admittit , retinendis. 
particulis iftis , vlterius: non fuffitiat, vnde tum, quod 
vltra: hune terminüm accumulatur ,. fponte rurfus auolare 
. debet. | 


46) Su- 
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46) Sumatur e contrario communicari cum la- 
mina CD clectricitatem negatiuam, atque ob euacuatam 


tum laminam C D, euidens eft particulas fluidi ele&rici 


circa laminam pofleriorem IK haerentes, verfus ipfam 
attrahi, vnde per catenam LM intrare , atque in ipfa 
accumulari debent. Sit quantitas fluidi electrici ex la- 


mina CD euacuata, =B, et erit vis attrahens fluidi 


y^ 
particulas verfus laminam IK — o ($. 12) Affluxus 


jam fluidi eleđtrici in laminam IK ceffare non poteft, 
antequam tantum hanc laminam intrauerit, vt vis aflu- 
xum producens euanuerit, id eft, quoniam , fi quantitas 


fluidi, quae intrauit laminam IK dicatur — «, vis ifta 


; m- 
aequalis eft d > ($. 15), antequam factum fit 8B 


ar ; À ; 
— —7. Tum vero eft yis qua particulae circa alteram 


y/ 

o(r*- (r^y) 
"Qr * ($. 21) 
De caetero fimilia hic obtinent vt in caíu antecedenti. 
Euacuatio nempe laminae CD aliquousque continuari 


quidem poteft, aft non in infinitum. Vis enim attra- 


/ 2 om a/\ 2 
. air — (r)) 
hens laminae CD , Er , tanta tandem euade. 


laminam CD haerentes attrahuntur — 


-ye debet, vt aër, materiae ele&ricae introitum in la- 


minam hanc impediens, producendo efle&ui huic im- 
par tandem fiat, quo faco tantumdem fluidi clerici 
laminam C D fponte {emper intrabit, quantum cle&ri- 


ficaüone autertur, 


47) Con- 
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4'7) Confideraui equidem hic folum laminas me- 
tallicas , vtramque laminae vitreae fuperficiem obtegen- 
stes , et ad ipíam tabulam vitream pon refpewi. Eui- 
dens vero eft refpe&u füperficierum ipfius idem abtine- 
xe , quod refpectu laminarum .CD et IK locum habe- 
xe demonftraui. Dum enim in vna laminarum fluidum 
.le&ricum accumulatur, ex altera vero euacuatur , ob 
arcum laminarum cum tabulae füperficiebus contactum, 
fieri nequit, quin et fluidum .electricum -tabulae faper- 
ficiem alteram ingrediatur , ex altera vero  euacuetur. 
Quanquam enim vitrum fit per fe electricum , non ta- 
men perfecte eft tale , neque fluidum electricum omni- 
Ao immobile eft in poris ipfi us, fed notabili folum 
mouetur difficultate. Fieri itaque -non poteft, vt ig 
jamina v. g. CD fluidum. electricum accumuletur, abs- 
4ue eo, vt aliquae ipfius partes ipfam tabulae (üper&- 
ciem intrent ; neque euacuari poteft lamina IK, absque 


eo, vt qnaedam fluidi electrici pars ex ipfa tabulae du~ 


perficie fe in laminam IK recipiat. Facile itaque per- 
fpicitur , in cafu, quem tractauimus :§. 45. in tabulae 
vitreae füperficie AE flnidum accumulari, ex altera 
vero BF euacuari, atque in eo quem $. 46. confidera- 
wimus , contrario ordine , fuperficiem tabulae AE flui- 
do euacuari , dum oppofita BF ipfo repletur. Quae 
itaque demonftrata habentur in $. 45 et 46 , de lami- 
nis metallicis DC et IK , et quae in pofterum adhuc 
de ipfis, ex principiis, inibi »vfíurpatis  demonftrabimus, 
aeque valent, pro füperficiebus tabulae vitreae interiecta 
cuiuis laminae refpondentibus, atque fine erroris metu ad 
ipfas transferri poffunt. . 

H 4.8) Se. 
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48) Sequitur hinc primum, quod in lagenae 
Lugdunenfis fuperficie A E , ipfamque obtegente lamina 
metallic» CD fluidum electrieum maiori longe gradu 
tam accumulari, quam ex ipía euacuari queat, quam 
fieri poteft, fi apparatus AMufcbenbroekianus non adhibea- 
ur, fed ele&rificatio fine ipfo inftituatur. Si enim la- 
mina C D tola electrificetur, fitque quantitas fluidi ele- 
&rici in ipfa accumulata , fi pofitiue eledrificatur = a, 
EE y particulas fluidi ad abitum ex lamina follicitaas. 


— $a, ($.10). Si vero adit apparatus. Mufcbenbroe- 
Pp NEG 

kianus , erit vis haec repellens — d Y, ($. 45). 
supponatur fieri priori cafü, vim: iftam repellentem 
maximam quae effe poteft, dum a fit =y, pofte- 
riori vero, vbi lagena  Luedunenfís im vfum vocatur, 
obtineri hanc vim: terminalem fi o: tantum increuerit, 
vt valorem — 3, adeptum fit. Quoniam iam vtraque: 
vis, idem. impedimentum. fuperare valet, ($. 45) erunt 


yr _ or- 7) yn 
Medi: hinc ~= Q^ ETE , vnde — (PY 
Cum ergo Ep 7: fit maius quanr “y, patet accumu- 


lationem: fluidi electric longe maiorem in lamina C D 
pofübilem. effe, fi lagena Lugdunenfis adhibetur, quam 
fr fine ipla electrificatio. inftituitur. Eadem haec ratio- 
cinia tam. facile ad. calum , vbi laminae CD: negatiua: 
elc&ricitas communicatur, transfeftur, vt adplicatione pe- 
«uliari ad hunc cafum. non: indigeamus. Si itaque ne- 

gatium 
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gatiua inftituitur electrificatio, fimiliter euacuationem la- 
minae CD ad longe maiorem. gradum perducere licet, 
adhibendo apparatum Maufcbenbroekianum , quam ficri 
poteft , fi fola lamina CD ele&rificetur. | | 
49) Egregie conuenit cum  ratiociniis iftis ex 
theoria deductis, experientia. Cuiuis enim, qui experi- 
mentorum electricorum inftitutioni vnquam interfuit, no- 
tiffimum eft, fi catenae aut trabes fufpeníae , totusque 
apparatus electricus, fine adhibita lagena Mufcbenbroe- 
kiana ele&trificetur., tres vel quatuor globi electrificato- 
ri circumuolutiones abunde fufficere, vt apparatui ma- 
ximus, cuius capax eft, communicetur electricitatis gra- 
dus, atque Yvlteriorum circumrotationum effectum non 
confiflere in eo, vt electricitatis gradum adaugeant, fed 
folum, vt ipfüm conferuent. Si vero e contrario ap. 
-ponatur lagena  Lugdunenfis , tantum abeft, vt tres vel 
quatuor globi circumuolutiones maximum  producant 
electricitatis gradum, vt potius vel poft mille circumro- 
tationes, augeri adhuc queat, praefertim , fi lagena am- 
plioris füperficiei et tenuiorum parietum adhibeatur. 
50) Dico, fi lagena füerit parietum — tenuiorum. 
Facile enim monflrari poteft, fi tabula A BEF- tenuior 
fuerit, caeteris paribus maiorem fluidi ele&rici accumula-. 
tionem effe poflibilem, quam fi craffitiem habeat maio» 
rem. Quamuis enim ex $. 48 pateat, à femper mas 
jus effe quam y, facile tamen liquet, ô eo magis fie 
perare ^y, quo magis decrefcit quantitas 7*^-(7^* , feu 
quo magis 7” accedit ad aequalitatem cum f. Mani- 
feftum autem eft, ex fupra $. 2r, traditis 7° eo mi- 
H 2 nus 
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nus differre ab: 7,. quo: minus laminae CD et IK intet 
fe inuicem diftant, id eft, quo minor eft tabulae inter- 
iectae crafhties; Pendet hine quoque ratio,- car comè 
motio multo: vehementior, ope lagenae tenuioris, quam 
alius ex vitro crafiore conftantis , produci queat, vti 
experientia iam pridem docuit náturae fcrutatores. Ve- 
hementiam enim cormrnmotionis electricae , a gradu con- 
denfationis fluidi- ele&rici potiffimum peridere, infra lus 
culenter monítrabo: | 

51) Obferuari folent in^ lagena? Luzdünenfi phae- 
nomena quaedam , quae ad primum intuitum paradoxa,» 
ac cum  Fraenckiniaüs experimenti huius theoria vix: 
conciliabilia videntur. Sunt autem- phaenomena ifta: 
fequentia. | 

1) Poflquam lagena Lugdunenfis eleétricitate re- 
plea eft, lamina exterior IK nulla edit electricitatis* 
figna. Neque enim ex aliis corporibus nón elecrificae 
tis fcintillas prouocat ,. neque, vt aliás: folent cle&rifica- 
ta corpora, leuia fibi vicina corpora trahit. —Vtrumque- 
tamen: fieri debere videtur, cum lamina ifta IK, fi ex 
perimentum more $6. 4s. indicato inftitutum fuerit, fe 
eundum: theoriam Francklini:, fluido ele&rico euacuata;. 
atque fortiter fit negatiue electrica. 

2) Quanquam fecundum theoria  Francklinianam 
lamina CD: fit fummo gradu pofitiue electrica, immo: 
longe fortius, quam ipf vnquam fine lagenae víu fic- 
n poteft, nihilominus debilia folum , réfpe&u gradus 
ele&ticitatis quem  poffidet, edit ele&ricitatis figna, vix- 
qne tanta, quanta ederet, fi Gue apparatus AMuJcbenbroe- 

l kiani. 
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kiani vfu electrificata effet, nifi electrificatio admodum 
diu protracta füerit. Scintilas enim ad diftantias lon- 
 giores non eiaculat, neque corpora leuia, mifi- debiliter 
admodum trahit; | 

52). Phaenotienorum autem iftorurn- ratio ex theo» 
sa noftra fine negotio affügnatur. Cum enim vis quà 
lamina IK- trahit flüiduin clectricumá, extra ipfam repe- 
riundum, ad nihilum fit redac (6. 45) prorfus fe rès 
habet, quafi ipfa in ftatu natürali effet conftituta , vade 
fulani exercet vim, fluidum electricumi , poris aliorüm' 
corporum fibi propinquorum inclufum , ad fe alliciendi.- 
Fieri itaque nequit, vt fluidum eiusmodi corpus relin: 
qaéns, in laminàmi IK- profiliat, atque ícintillam edat. 
Eadem de caufa attractions aut repulfiones electricas: 
nullas édere poteft, vti ex $. 42: num. > fufficienter 
patet. : 

"- $8) Quod ad laminam C D, quinquim ipfa vé- 
heireriiffimo: gtadu' fit! pofitine eléctrica, mon tamen' 
nifi debilia edere poteft electricitatis- figna: Quoniam: 
enim. vis, quà ipfa fluidum electricum abundans repellit, 

enun E 322 , minor femper eft, quàm foret fi 
lámina CD“ fine apparatu Mufcbenbroekiano' ad eundem 
gradum. fluido: electrico repléta effet, quo' cafu vis iftà 
répellens foret — $7; eüidens eft, difficilius profilire' 
fluidum ele&ticuim, atque ícintillam edere, priori cafir, 
qiam fi idem’ pofteriori euenire debeat. Attra&tiónes' 
vero et repülfiones electricas debiliores' exerceri? debere: 

2 lamina, priori, quam pofteriori cafu, facile conftat: 


Hi y Repul: 
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Repulfio enim , qua fi apparatus JMufcbenbroekianus ad- 

hibetur, lamina A C agit in aliud corpus, in quo quan- 

titas fluidi naturalem ífüperat, quantitate — 2, eft per 

| (ar— 8r^8 | 
Q4 

i I 


habet hoc cafü ($. 45) fiue T , prodit repulfio pre 


A20 [y^ ^y 
 «afü noftro = m d Quodfi vero calculum 
ineamus, pro cafu , vbi lagena Lugdunenfis non adhibe- 
tur , erit vis repulfiua laminae CD = zir ($. 34)- 
y? — y^y 


Per fe autem patet, ob ^ 


, vnde fubftituto valore, quem {3 


$$. 38 = 


minus quam 7, vim 


priorem a pofleriori infigniter fuperari. 

54) Quanquam autem lamina CD, non nifi de- 
biles edat effectus electricos, eo tamen perduci res 
nunquam poteft, vt plane nullos edat, Fieri enim hoc 
nequit, vti patet ex $. 21. 38. 42, nifi 7 fit =r, 
quo tamen neceffario femper minus eft ($. 21). In- 
terim tam parua fieri poteft vis, qua lamina CD flui. 
dum electricum repellit, et ia alia corpora agit, vt 
plane fiat infenfibilis , et ad fenfum euanefcat. Fit hoc 
nempe fi 7/ parum admodum ab r differt, quod obtine- 
tir fi laminae CD et IK, atque interiecta tabula vi- 
trea ABEF fint admodum tenues ($. 21). Vix ta- 
men in lagena Lugdunenfi obtineri id vnquam poterit, 
vt ex vtraque ipfius parte actio electrica omnino fiat 
imfenfibiis, neceffario enim inter duas laminas metallicas, 

aut 


rt 
es 


^ 
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aut corpora quae earum: loco adhibentur, tabula vitrea 
"intereta effe debet, quae fatis- tenuis, vt hic {copus 
Obtineatur, fierr nequit.  Obtulexunt autem fe mihi ca. 
fus quidam alii huc pertinentes ,, vbi , quamuis fat for- ` 
tis fit producta ele&ricitas, nullo tamem f@ ipts indi- - 
cio prodit. Mereri videntur experimenta ift», quibus 
fimilia apud alios non inueni , vt curatius aliquantum: 
deícribantur. | 
$5) Sumantur vitri fpeculàris laminae duae, ae- 
quales cuiuscunque figurae, AB, EG, Fig IX, fupcr. 
ficier aliquot pollicum. quadratorum. —— Quaeuis earum 
mediante cera figillatoria agelutinetur manubrio KIH, 
conftante ex cylndro vitreo mediocris. crafltiei, et 
longitudinis trium. circiter pollicum: HF, atque manubrio 
ligneo. LK. Probe tum detergantur, tam» laminae 
quam cylindri, immo: fi tempore: inftitutionis experi- 
menti aër fit humidus, et vaporibus. repletus, ad ignem 
ficcentur et calefiant, — Paretur porro. pendulum. N O, 
conftans ex filo ferico: vnico, quale bombyx: nectere 
folet, bene exficcato , et paruo füberis globo',. magni- 
tudinis circiter lenticularis- qui globulus parumper mas 
deficiendus. eft ,. atque pendulum: hoc libere füfpendatur. - 
Atterantur tunc laminae vitreae fuperius: dictae, aliquo- - 
ties ad fe inuicem. ^ Quodfi iam Bae laminae poft 
affictum , a fe inuicem: non feparentur, fed: in. con- 
tactu maneant, atque pendulo NO appropinquentur; 
nullum: edunt electricitatis fignum , atque in pendulum 
plane non agunt. Si antem vna. lamirarum, ab alte- 
xà feparetur, tumr quaenis earum: folitarie pendulo: ap- 
pro- 
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propinquata , electrica deprehendetur , ac pendulum va- 
lide primum attrahet, poftea vero repellet. Compofi-* 
tis feu iunctis rurfus laminis , ftatim eleĉ&ricitas exftin- 
guitur , mox autem ipfis denuo feparatis , in ;vtraque - 
refüfcitatur , atque repetere hoc licet, innumeris fere 
vicibus. ^ Quamuis autem hic vtraque lamina per af- 
frcum mutuum electrica fit facta, nunquam tamen 
eiusdem generis, fed altera ipfarum .pofitiuam , altera 

negatiuam adipifcitur ele&ricitatem. 
|. 56) Poftquam mutuo attritu laminae hae electii- 
cae funt factae , feparentur a fe inuicem, ac alterg 
earum pendulo NO appropinquetur. Attrahet tnm 
ipfa pendulum, ac poftquam eam quam poffidet electri- 
citatem cum globulo O .communicauit, iftud repellet, 
Detineatur tunc lamina ita ABCD, in fitu quem ex- 
hibet Fig. X, vt pendulum a parte ipfius pofteriori 
xepulfum , in fitum No deueniat.  Tencatur porro la- 
mina altera EFGH , in fitu ad priorem parallelo ad 
diftantiam trium vel quatuor pollicum. — Quod& iam 
lamina EFGH, alteri ABCD, per vnum | alterumue 
digitum proprius admoueatur, pendulum NO incipiet 
defcendere , retra&a vero lamina EFGH, ad priorem 
rurfus altitudinem — afcendet. Hac ratione , quoties 
Jibuerit , aut pendulum cendere aut — defcendere 
cogitur , pravti lamina EFGH , ab altera. ABCD 
aut longius remouetur , aut agis ipfi appropin- 
quatur, ? 
5'7) Si laminae faepius di&ae primum defcripta 
ratione ad fe inuicem atterantur , tumque alteri ipíarum, 
ifti 
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ifti v. g. quae electricitatem poftim nacta e(t, per 
corporis .quinsdam non. per fe electrici contaéum s 
omnis demakur ele&ricits , atque denuo affiicentir ad 
fe ' inuicem ,.. coniunctae: iphe ac fe contingentes non 
t antea nullam monftrebunt , fed quafi DGgatiugm pos- 
fideant cle&tricitatem ; agent. (Contrarium hujus con- 
tingit, G lamánag, quee negatjugm ppflidebag. elecxici- 
tatem , electricitgs demta fuerit, tum enim imeagla- 
minae. pofitiyam offendunt ejectricitatem, , Nihilominus 
Aamen.vtroque cafü, G a. inuicem Gparentpr dapinag, 
altera earum erit, yt in. experimento PI" poli 
ve, altera vero negatiue electrica, 

. 88) Pro ínflitsendis experimentis iftis ;. gon opus 
P" vt. práedife.dese laminae vitreae adhibeantur, fed 
-quaecunque  aliag duae laminae, tepes, quaecunque 
Jllae fnt, et ex quacunque materia conflent, prorfs 
£adem producunt'phaenomeng. . Sugcedit ita — experi- 
mentum aeque feliciter, fige damina vtraque Gt vitreg, 
fiue altera earupa. ex ifulphure fua, vel metallica, fine 
wiraque., aut altera, eamm x fülphnre conftet, vel 
Jaca figillatoria , wel materia alia quacunque, > Inhnuitis 
Ataque modis variari poteft experimentum , neque wns 
-quam timendum, fucceffa iflud cariturum , mado qh- 
Wemetur, vt wel vtraque laminarum, yel (altem ,altarg- 
ira iphon ex materia quadam per fe electrica con- 
flet. Si enim wtraque laminarum effet non per 4e 
electrica, atit earum mutuo aungnam obtineri electri- 
rcitatem , comperta eft, immo epidens eff, etfi prp- 
aduca apponatur .legaricitas , ipm pop caf tampa 
b. UM 259 =- momen- 


i 
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momento ftatim deftructam ir. Pofito nempe lami- 
nım v.g ABCO, Fig. IX, pofitiuam , alteram 
HGEF negatiuum adeptam effe. electricitatem , vrge- 


bitur, dum laminae fe contingunt ,. fluidum in ABC D 


abundans, ad tranfitum. in. alteram. laminam. euacuatam 
EFGH, vti euidens eft, ex $. 16. Si vero. vtraque 
lamina füerit nom per fe electrica , fluidum electricum 
nullam. inueniens. difficultatem: fè im poris corporum 
iftorum libere mouendi, vi huic obedire, atque. a&u. 
ex ABCD in EFGH tranfire. debet, vnde: momen 


 tanea electricitatis. in. vtraque lamina. deftructio neceffario: 


fequitur. 

&9) Similia phaenomena alia. adhuc ratione ob-- 
tinui. Ex lamina tenui ftannea vel orihalcica , parari 
feci patinam: AB, Fig. XE. fegmentum iphaerae refè- 


rentem, cul. ferrumine. iunctus. erat: cylinder. cauus. F E... 
Patinam; hanc impofui fulkro EFGH, contanti. cx 
pede quadrato: ligneo. GH, et cylindro: vitreo: EF. 
Infüdi tum: huic patinae falphur: liqucfaáctum „ ac: huic 
€ongrlato: agglotinaui: manubrium» eiusmodi, quale: de- 
fcripfi. $. $5. Quamdıw: tum: iunctum. erat: fegmentum: 


fulphureum: patinae ,. nullum: electricitatis. veftigium: ob- 
féruabatur. Quam. primum: vero: fülphue a: patina fépa- 
ribatur, tam. baec, quam iftud, viuide repetiebatur ele- 
Cricumr, quae vero: electricitas. penitus. exiftinguebatur, 
ftatim , cum  fegmentum fulphureum: ın patinam repo- 
nebatur, mox vero reíufcitapatur, fi denuo haec cors 
pora a fe inuicem feparabantur. —Oftendebant autem in 


Boc experimento j ME et patiaa femper contrarias 


quidem 
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quidem elećtricitates, aft interdum fulphur pofitiuam, 
alio tempore negatiuam  poffidcbat electiicitatem. Si 
prius erat, atque eleuato tum fulphure, patinam con- 
tingebam digito ] ficque , quam nacta ipfa erat hoc 
cafü 'ele&ricitatem — negatinam , deftiuebam , repofito 
poftea fulphure , apparatus totus eodem modo agebat, 
quafi effet pofitiue electricus, quanquam fcparatis ful- 
phure et patina prius pofitiue , pcfterior negatiue effet 
electrica. Si vero: fù'phor ab initio negativam nactum 
erat electricitatem , atque fimili tum ratione, in expe- 
rimento inftituendo procedebam , fimilis - erat effectus, 
modo quod iam iuncto fulphure et patina totus appa% 
ratus ageret , quafi eflet negatiue elećtricas. 


. 6o) Phaenomena hic recenfta omnia cum hadte- 
"us expofita. theoria 'egregie conueniunt. Si enim la- 
minae, 6. 55. defcriptae atteruntur, pars quaedam 
fluidi eleGtrici ex altera , tranfit in alteram , quae voe 
cetur "y. — Quoniam itaque quantitas quae in altera 
laminarum v. g. ABCD abundat, «aequalis et quan- 
titati, -que in altera EFGH deficit, erit fi denomi- 
nationes $. x5. affumtas vfüurpemus, vis, qua dum laminae 
in fitu parallelo detinentur, lamina ABCD fluidum 
repellit — tL) vis vero qua EFGH iftud attra- 
hit, priori aequalis , hinc itidem = E= ($. i15.). 
Si ium ` propius ad fe inuicem admoucantur laminae , 
y’ femper magis. magisque ad aequalitatem «um 7 
accedit , vnde tum in vtraque vis qua agit in fluidum 
decrefcere debet. — Quodfi autem penitus fe contingant, 
I 2 | ob 


z 
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ob arcum tum vtriusqie laminae conta&um, 7'/ fenfibi- 
[ter vlterius non diffirt ab 7, quapropter tum vis, qua 
vtrique lamina agit in fluidum, euanefeit. 

61) Si porro quantitas fluidi electrici naturalis 
globulo penduli O competens dicatur 4, atque abun- 
dare in iplo ponatur fluidum , quantitate ò, erit vis qua 
laminae in fiu parallelo detentàe agunt in pendulum, 


— yo er^ —r) 
fi lamina pofitiue clećtrica pendulo fit propior — UR à 


atque fi negative  ele&rica propior fuerit —pcsuulo 
Sx. TREE ($. 38- 59.) Quodcunque autem fuerit 
Ò, fiue pofitinum , fiue negatiuum , euideus eft, a&io- 
nes has fieri minores , Ñ £^ minus differat ab r, ac 
omnino euanelcere , fi " penitus fiat aequale 7. Ras 
tõ. phaeaomeni $. 56. defcripti immediate hinc patet, 
nejne minus facile hinc concipitur ratio ,. cur dum la- 
fninae fe contingunt, plane nullas exerceant attractio- 
nes aut repulfiones electricas /($. $5.). . Vltimum hog 
phaenomenon admodum notabile exiftimo. Docemug 
enim ipfo ,' fieri poffe , wt faepius actu in natura cle- 
€tricitas. producatur, et nullo tamen fe manifeftet in- 
dicio, vnde credere fas et, influere electricitatem in 
phaenamena plarima, vbi praefentiae ipfius ne minimam 
quidem, fufpicionem habemus. 


62) Si § 57. defcripta ratione experimentum 
juftitaatat ,';alteriqué laminae poft affritum electiicitas 
dematur, fitque. primum haec lamina ea, quae pófii- 
yam electricitatem  poíhdebat, tum primo affii&u effe- 
cum id erat, vt in lamina ifta, quantitas fluidi electri- 


[i5 e X 
LI a 


ET M AGNETISMI, PRINCIPIA GENERAL. 69 


c£ ad Qy, in altera vero ad Q— y redigeretur. 
Dum vero in priori lamina ele&ricitas deftruitur , redu- 
citur jpfi rurfus ad ftatum naturalem, atque quantitas 
fluidi electrici in ipfa contenti, fit rurfüs =Q. - Se- 
cundo deinde attritu, denuo quaedam fluidi electrici 
pèrs, ex lamina negatiue electrica , in alteram tranfit, 
quae quantitas fi dicatur e, erit iam quantitas fluidi 
elecrici , in priori quidem lamina =Q -rz, in 
pofteriori vero — Q—-*y -—s. Dum ergo laminae in 
fitu parallelo detinentur , erit vis qua pofiüue electrica 


fluidum attrahit — X” Tea =, negatiue vero electri- 


ca iftud attrahit vi EEH ($. r5.) Vis por- 
ro qui prior lamina pendulum attrahit aequalis eft; 


y r' A— €T! —€ r--tr-tr/t 3 
A—— E atque qua pofterior Urt — m 
($. 5 Euidens vero eft, fi fiat 7^ —r, vires iftas 


PED dt ere , fed priores duas, feri —e et 
T SE teores vero —4- $7- atque +È ur , hinc 
pootiuis, fi ò füerit pofinuum , negatiuas fi à fuerit 
ncgitiuum. Caufa itique. iam patet, cur iunctae. lamis 
nae prorfüs agant, quafi aggregatum ipfarum totum effet 
— electricum ($. 12. 55.). 2u 
63) Similis eft calculus pro cafu altero. Si 

nempe laminae negatiue electricae, electricitas deftruatur, 
fit quaatitas fluidi electrici in ipla, poflquam ad ftatum 
naturalem rurfus reducta eft =Q. Dum itaque ex ipfa 
per nouum attritum aliquid fluidi electrici in alteram la- 
minim tranfit, quae quantitas vocetur e, fit quantitas 
fluidi in lamina negatiue electrica, Q- e, in pofitiue 
l5 electrica 
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electtica vero — Q-1-y-1-e, vnde prodeunt vires, 
qua fi laminae in fitu parallelo detinentur, pofitiue cle- 


; ; !——yr— dmt 

rica fluidum attrahit — ———2B7—"^, et pro ncgatiue 
e . : D sd f r / : . 

electrica lamina — MM ($. 15). Vires porro, 

quibus attrahunt elobulum penduli NO, pro lamina po- 


Var ai AR 
fitiue electrica et — 537—729, pro negatiue ele- 


Qa 
e l ° s MEER uus € f S e oè e 
Crica vero fit ipfa = er —2 Virium iftarum 
e * i , - . LÀ 
priores faĝo »/—r, fiunt —— 37- ct — 17, pofterio. 


mU "y à y yr ° 
res autem — — gy atque — er que f à pofiti- 
vum, negatiuae, fi à negatiuum poiütiuae funt, vnde con- 
fequens eft, agere tum laminas iinctas, quafi aggrega- 
tum ipfarum «flet pofitiue ele&ricum ($. 10. 34. 35). 


64) Leui negotio hic dicta adplicantur ad expe- 
timenta $. 59 defcripta, vnde peculiarem de ipfis in- 
Rituere di(qui&tionem opus non eft. ^ Dubium vero 
mouere poteft decoribus, «uod fegmentum fülphureum 
non tenue fed admodum «craffum fit, vnde videtur, hoc 
cafu 7^ nunquam penitus ad fenfum euadere poffe =r. 
Aft notandum «ft, fegmentum iftud fulphureum , non 
nif in ea fui füperficie, quae patinam contingit electri- 
citatem adipifi , atque parum vltra füperficiem hanc 
electricitatem pertingere, — Abundans enim in ipfa fluidum 
electricum, in ipfam (ulphuris fübftantiam , prout egre- 
gie per fe electricam profündius penetrare nequit, neque, 
fi in fuperfiie fluidum deficiat, ex interioribus (üulphuris 
partibus in ipfam tranfire poteft. Frufti itaque fuülphu- 
yei electricitas in extima folum füperficie fübfiflit, quae 

E fatis 
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fatis tenuis eft, vt in contatu cnm patina affümi queat 
fieri 7^ —r. | | | | 

65) Notabile- praeterea eft phaenomenon in la- 
gena Lugdunenfi occurrens, quod electricitas ipfius per- 
tinaciter, et longs diutius perduret, quam fi ipfa non 
adhibetur. Per plures enim: dies, immo per feptimanas 
integras in ipfa füperfles. eft. electricitas, quae. in corpo- 
ribus fine . lagenae Mufebenbroekianae: viu: electrificatis,. 
vix vltra vnum. alterumue: horae quadrantem: durare. fo- 
let. Phaenomeni autem huius ratio tam: clare. in octe. 
lo. incurrit, vt vix: operae: pretium: videatur, ipfam ex- 
ponere. Partim. enim, vt in. $ 48% demonftratum: ex- 
ftat, in lamina C D: fluidi: ele&rici quantitas: tanta: accus 
mulatur, quaata: fine: adhibite lagena. Lugdwnenfi in. core 
pus nunquam: alias. intrudi' poteft, partim. vis, quae ad. 
expellendam quantitatem. fluidi abundantem tendit, dum: 
lagena: Lu;dunenfis. in. vfüm. vocatur; minor. eft. ea, quae: 
ad diífipandum. fluidum: nititur, fi absque: lagenae. vfu, 
.ele&rificatio inflitotz eft, vti probatum dedi $& 48. 
Vtraque vero: caufa: conferuationenv  electricitatie. longin 
quiorem caufart debet, per fe enim: euidens: eff, fube 
fitere eam: debere eo. longius, quo: maior. eft quantitas. 
fluidi in corpore abundantis, et quo minor fimul eft 
vis, ad expellendam: ipfam: tendens. Patet hinc quoque 
fimul, caeteris paribus. eo: diutius protrahi debere electri- 
citatis durationem in lagena Lugdünenfi, aliisque cafibus 
huc pertinentibus, quo minus r^ differt ab 7. Quo mi- 
nor enim eft haec differentia, eo maior fit vtraque du- 
Fationis caufa. In iis itaque cafibus, quos $. 55. 59. 
X defcripfi,. 


y2 THEORIAE ELECTRICITATIS 


deícripfi, ob differentiam inter r^ et r ad fenfum peni- 
tus euanefcentem, diutiffime durabit electricitas. Con- 
fentit huic ratiocinio egregie experientia, cuius ope non 
ipfe folum , fed olim etiam complures deprehenderunt, 


addu&is fub circumftantiis electricitatem vix vnquam 


deftrui. Sic v. g. fi fulphur liquefa&um infundatur vi- 


tro ficco, atque ex ipío non eximatur, nifi poft plurimos 
menfes immo annos integros, füperftes adhuc in ipfo 
.ele&ricitas inuenitur. 


66) Quanquam autem duratio electricitatis in Ia- 


gena, Lugdunenfi fibi relicta, fit admodum longa, fieri 


tamen poteft, vt vuico actu, vnicoque momento de- 


ftruatur. Fit hoc dum mirabile aeque ac noti(fimum 


iftud, quod anfam dedit naturae fcrutatoribus praecipuam 
in lagenae Luzdunenfis phaenomena diligentius inquiren- 
di, experimentum commotionis electricae ,  inftituitur. 
Vt quomodo ex theoria hactenus a nobis explicata, 
pendeat experimenti huius euentus rite concipiamus, 
Ófüpponamus, poftquam lagena eledricitate repleta eft, 
atque in eo flatu, quem fupra $. 45 deícripimus, con- 
ftituta , fium metallicum incuruum PQR, Fig. VIII. 


ant loco ipfius corpus quoduis aliud non per fe clectri- 
cum, vno lui extremo P contingere laminam IK. Pa- 


tet hic primum ex hoc contactu nulam mutationem 


-oriri poffe, lamina enim IK in eo ftatu con(lituta eft, 
.vt in materiam  electricam plane non agat. Si vera 


iam et altera fili extremitas R, laminae akeri CD pro- 
pius, et ad contactum vsque admoueatur, fciptillam tum 
ex 
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ex ipfa eliciet, vis enim laminae CD fluidum electri- 
cum propellendi , debilitata quidem, aft non omnino. 
ad nihilum reducta eft. ($. 483 Eedem autem mo- 
mento, quo ex lamina CD, tranfire aliquid fluidi ele- 
&rici in fili extremitatem R incipit, laminae IK vis 
fluidum attrahendi non amplius nulla manet, fed ipfa 
ftatim rurfus fluidum  elecricum attrahere incipit. Si 
enim quantitas fluidi, quae ex lamina CD in filum 
tranfit, dicatur e, euadet vis laminae IK fluidum at- 
trahens = uL , vti ex $. 15 non difficulter patet. 
Fluidum itaque quod intrauit in fili extremitatem R, 
tranfire ftatim debet in laminam IK.  Continuus ita- 
que oriri debet fluidi abundantis ex CD in IK, per 
fium PQR influxus, qui fifti antea nequit, nifi poft- 
quam vtraque lamina fluido aequaliter repleta eít, id 
eft antequam ftatus lagenae fupra $. 45. defcriptus, pe- 
nitus fit deftructus. 

67) Fieri autem debet hic tranfitus , cum infigni 
celeritate ac vehementia. Namque 

1) Eodem momento, quo fluidum electricum 
ex lamina CD in fili extremitatem R tranfire incipit, 
altera ipfius extremitas fluido euacuatur. Vtrumque ad 
infigniter accelerandum fluidi elerici per filum ex R 
verfus P motum facit.  Tendere enim deberet, vt ex 
fupra expofitis luculenter conftat , quod extremitatem R 
intrauit fluidum, veríus P, vtpote partem corporis, mi- 
norem eleétrici fluidi quantitatem contineutem , etiamfi 
extremitas ifta P non euacuata effet. ^ Quoniam autem 
ipa eodem momento fluido vacua fit, tendentia haecce 
| K | cO 
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 €eo maior effe debet, vnde dupla quafi eft vis, fluidum 
ad transfluxum per filum PQR ex lamina CD ia la- 
minam IK vrgens, quam foret, fi fili huius extremitas 
laminam IK non contingeret. 

2) Cum cauíae iítae tamdiu fluidum ad tranfitum 
follicitent, quamdiu lamina CD maiorem fluidi continet 
quantitatem, quam altera IK, ex continua iftarum vi- 
rium actione , neceffario transfluxus infigniter accelerabi- 
tur. Praecipue autem 

3) Fluidum electricum in lamma CD infigniter, 
et vel millies maiori gradu condenfitum eft, quam fieri 
potet, fi apparatus Mufchenbroekianus non adhibeatur. 
Cum itaque magna haec fluidi quantitas breuiffimo tem- 
pore, et vnico quafi momento, ex anteriori lamina itm 
pofteriorem traníeat,. vehementiffimos neceffazio effectus 
hinc oriri debere, perfpicuum eft. 

4) Denique fluidum eleđ&tricum ad celerrimum 
motum concitatum , infigniter comprimetur, atque , vt 
valde elafticum , ad celerrimas concitabitur vibrationes. 
Videtur in hoc vltimo praecipua. confiftere caufa, dolo- 
ris et vehementiffimae concuffionis, quam fentit homo; 
qui corpus fuim loco fili PQR adhibet, atque. vt. tran- 
fitus materiae electricae per iftud fiat, admittit. 

68) Comitantur hunc tranfitum — vehementi(fimi 
effectus alii, quorum vero perquifitionem fcripti fcopus 
prohibet, atque vt inftituatur operae vix pretium vi- 
detur, cum qui adplicare , quae hactenus expofuimus, 
ad phaenomena fípecialia voluerit, profluere inde fua 
quafi fponte, imnumerorum phaenomenorum explicatio- 

nem 
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nem, facili negotio deprehendere queat.. Interim ex- 
plofionis adhuc atque fragoris, quae comitantur materiae 
electicae per filum tranfitim modo ante defcriptum, 
mentio aliqua iniicienda videtur. .Non exiftimo aliud 
quid pro caufa hic aduocandum effe, praeter validam 
fluidi in lamina CD compreffionem , fuübitamque vis 
comprimentis ceffationem, — Sufficere enim ifta ad pro- 
duceüdam in fluido elaftico, quale eft electricum, vehe- 
mentem explofionem , cum fragore infigni coniunctam, 
ipfa Phyfices elementa abunde commonítrant. 


69) Confideraui hactenus equidem eum folum 
cafum, vbi lamina CDD pofitiue. ele&rificata eft, dum 
lagena electricitate inbuebatur , vnde hactenus deducta 
confectaria non nifi ad hunc cafum , quem $. 45 con- 
fideraui , fpectant. — Transferri autem poffunt perfacile 
omnes hae conclufiones, ad alterum quoque cafum $. 46 
tracatum , vbi lamina CD negatiue electrificata. eft. 
Non enim opus eít, nifi vt viae, quam in deducendis 
conclufionibus hactenus fecutus íuüm , ftri&te infiftatur. 
Peculiarem itaque iftius cafus confiderationem , vtpote 
omnino füperuacuam, a me non defiderabunt lectores. 
Monendum tandem denuo eft, quanquam hic non con- 
fiderauerim, nifi laminarum metallicarum CD, IK, ac&ic- 
nem, atque ad tabulam vitream interiectam non refpexe 
rim, nii quatenus ipfa actualem fluidi ele&rici ex vna 
laminarum in alteram tranfitum. impedit, me tamen 
ipfam tabulam vitream, non pro omnino inerti habere. 
Caufas enim cur exiftimem , et ipfam aliquam in pro- 

| K2- ducen- 
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ducenda commotione ele&rica partem habere, fupra iam 
6. 47. expofui. 

70) Retulit mihi Vir quidam, theoriae Francki- 
mianae apprime gnarms, fperaffe fe aliquando, thecriae 
huius cc ntemplàtiene. ductum , fne viri ope, qvod ad 
exp.rimenti huius fücceffum — neceflaüiium pvtatant pleri- 
que, comfnotonem electricam fe producturum. Se- 
quenti nempe ratione rem aggreffus eft. Su(pendit pro- 
pe fe inuicem ex fünibus fericis, trabes duas firreas AB 
et CD, Fig. XII. et priorem pofiuue, pofleriorem ne- 
gatiue electrificari fecit. — Tetigit tum eodcm momento, 
'manu vna trabem AB, altera vero trabem CD, att 
fucceffus fpei non refpondit, nullam enim hac ratione 
fenfationem , commotioni electricae fimilem obtinere 
potuit. — Ouodfi experimentum hocce cum expofita 
hactenus theoria comparemus, perfpicitur 

1) Caufarum vehementem materiae electricae in 
experimento commotionis tranfitum , producentium , {u= 
pra $. 63 recenfitarum , primam atque fecundam qui- 
dem quodammodo hic locum habere, modo trabs vira- 
que eodem momento contingatur, atque fimul ex vtra- 
que ícintilla proliciatur, quod tamen in praxi difficultate 
non carere, atque vix vnquam obtineri poffe , exiftimo. 
Si vero ad caeteras refpiciamus caufas, euidens eft 

2) Vehementis explofionis caufam tertiam , atque 
ab ea pendentem quartam ^ locum hic non habere. 
Neque enim fluidum electricum in trabe AB valide 
(omprimitur, neque trabs CD fluido ifto ad maiorem 
gradum euacuatur.  Prouti enim experimentum inftitu- 

^ tum 
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tum fuit, non magis condeníari poterat ele&ricum flui- 
dum in trabe AB, neque ex CD maiori gradu eua- 
cuari, quam fit, fi ele&rificatio, ordinario more abfque la- 
genae ope inftituitur. 


Mirum itaque non eft, quod commotio electrica 
obtineri hac ratione non potuerit, cum ob defectum 
caufae primariae , vehementia, quacum materia electrica 
in hoc tentamine per experimentatoris corpus tranfit, 
infigaiter , et vel millies minor fuerit , quam effe folet 
fi lagena Mufcbenbroeckiana adhibetur. 


471) Quodá vero ita combinentur duo corpora, 
vt fimilis, qualis in lagena Lugdunenfi , ex altera parte 
fluidi eondenfatio , ex altera rarefa&io , obtineatur , du- 
bium tum nuilum «ft, quin ex voto tentamen fucce- 
dere debeat.  Praeftiti hoc actu, in experimento , quo 
primus fine vitri, quod ad experimenti commotionis 
fücceffüm plane neceffarium putabant plerique, ope, 
commotionem ele&ricam produxi. ^ Dreuiter, equidem, 
temporis anguítia tum  praepeditus, mentionem ipfius 
feci, in commentatione Illuftrifhmae Academiae fcien- 
tiarum Berolinenfi tradita , quae. phaenomenorum lapidis 
Tourmalini defcriptionem continet , atque in Commentariis 
Academiae ad annum 1756. ípectantibus impreffa pro- 
ftat, inieci, ac ea quae ad experimenti fucceflum re- 
quiruntur, defcripfi. —Mereri autem videtur experimen- 
tum hoc valde notabile, quodque occafionem mihi 
dedit, electricitatis. theoriam, vti a Francklino traditur, 
Ay scuta quibusdam admodum improbabilibus defor- 

K 3 mà- 
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 matam, infigniter emendandi, vt quaedam ad iftud fpe- 


Cantia adhuc moneam. 

72) Cum experimentum Mufchenbroeckianum pri- 
mum cognitum fieret, plerique Phyfici , peculiari aquae 
natura, quae adhiberi ad hoc experimentum folebat , 
praecipuam — vehementifümorum  lagenae —Lugdunenfis 


phaenomenorum caufam, tribuendam effe cenfebant. 


Poftquam autem  conftabat, aquae, quodcunque corpus 
aliud non per fe ele&ricum fübftitui poffe, aeque felici, 
immo feliciori adhuc fücceffuü, incidere facile quis po- 
tuiffet , in tentamen eiusmodi, quale eft meum. Facil- 
lime enim oriri poterat fufpicio, "vitri vices füftinere 


poffe aliud quodcunque corpus per fe electricum , atque 


cum aérem per fe electricum effe , fatis fuperque iam 
cognitum effet, obuium erat, inílituere tentamen , an 
aër vitri vices in experimento hocce gerere queat. 
Quantum autem fcio, nemini hoc vnquam in mentem 
venit, neque ego ipfe hac via, quanquam maxime 
naturalis fit, in iftud incidi, fed per ipfam theoriam 
Fran khnianam ad iftud deductus fum. — Oftendebat 


mihi amicus, inftituendis experimentis electricis occupa- 
tus, tentamen quoddam , cum eo quod Francklinus in 
"'fransactionum Anglicanarum Volum. LIX. Part. I. For 
the Year 1755. pag. 302. 303. 304. defcripfit, quoad 
eflentialia omnino coincidit, ac quemadmodum hoc cum 


theoria Franckliniana conciliari poffet, quod. difficile 
ipfi videbatur, vt inquirerem rogabat.  Theoriae huius 
principia hinc inde mente reuoluens, incidebam proti- 
nus in explicationem, quae cum ea, quim ipfe 
Francklinus phaenomeno huic a(fignauit, plane coinci- 

|. dit. 
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dit. Perfpiciebam autem ex theoria quam formaueram, 
fi corpus quoddam  pofitiue electricum appropinquetur 
alii corpori in ftatu naturali conftituto, ex quo median- 
tibus aliis corporibus non per fe electricis libere fluidum 
emanare poteft, poflremum hoc corpus, ob repulfio- 
nem quam exercet in priori abundans materia electrica, 
fluido vacuum fieri debere; aérem vero interfluum inter 
duo ifta corpora, impedire, poftquam hoc factum. eft, 
ne materia electrica ex priori corpore in poftemius 
tranfeat , atque defectum quem  repulfio caufata erat , 
refarciat. Quae omnia cum viderem exacte abíoluere 
ea, quae ex Francklini mente, contingunt in lagena 
Lugdunenfi, perfüafus euadebam , etiam fine vitri ope, 
a&re loco ipfius in auxilium vocato, commotionem 
ele&ricam produc} pofle. | | 
| 723) Dubia autem  mouebat amicus, qui aliam 
imaginatus erat, phaenomeni cuius caufam inueneram, 
explicationem, theoriae Francklinienae non omnino con- 
fonam. Ad experimentum itaque , quod et conuincere 
poffet dubitantem amicum , «f confirmare explicationis 
meae veritatem, properandum effe cenfens , fufpende- 
bam , amico praedicto adiuuante , cum alia inftrumenta 
inftituendo huic experimento apta, ad manus non effent, 
trabem ferream quadratam , infraque eam, in fitu pa- 
rallelo tubum ex laminis orichalcicis ferruminatis conftan- 
tem, in diítantia circiter pollicis vnius cum dimidio. 
Tubo dextram manam adplicabam , trabem vero fer- 
ream confueto more electrificari faciebam , ac cum 
exifümarem , fat forti ipfam praeditam iam effe electri- 

citate 
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citate , finiftra fcintillam ex ipfa eliciebam, fed nullam 
obtinere poteram feníationem ifti, quae comitari folet 
commotionem electricam fimilem. — Cum autem de 
veritate ratiociniorum meorum penitus conuictus efem, 
caufam infelicis fücceffus quaerebam , ac in aliquam, 
quae verofimillima videbatur, incidebam. ^ Ex theoria 
enim Franckliniana facile erat perfpicere, quod et lecto- 
res ex fupra traditis fine negotio. comprehendent , com- 
metionem eo minus femper fore vehementem, quo 
partim minores funt fuperficies, in quarum altera flui- 
dum condenfatur, ex altera vero euacuatur, partim, 
quo magis hae füperficies inter fe diftant, quoniam, 
caufa rarefactionis ac  condeníationis maioris, decreícit 
cum aucta diflantia ($. 50). — Vtramque debilitationis. 
caufam hic occurrere facile animaduertebam. — In cona 
füeto. enim experimentum  Mufchenbrocckianum inftituendi 
modo, vbi lagena, aut tabula vitrea adhibetur, füper- 
ficies vix dimidia linea, hic quafi triginta fex vicibus 
magis inter fe diflabant. Praeterea autem prisma qua 
drilaterum., et tubus cyljxdricus , qualia erant corpòra, 
quae adhibebam , admodum paruam fibi obuertunt fü~ 
perficiem , et in linea quafi folum , latitudinis fere ex- 
perte, repulfio inter ifta corpora exerceri poteft, Prio- 
rem harum caufarum remouere in poteftate non erat, 
aër enim tranfitum materiae clectricae tam potenter 
quim vitrum, non impedit, vnde materia electrica ex 
vno corpore in aliud fcintillae (üb forma, ad maiores 
diftantias profilit, fi aër, quam fi vitrum fit interme- 
dium., ac certus eram. aliunde , tubo vltra ,, vnum vel 


vnum 
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num cum dimidio pollice, aliud corpus admoueri non 
poffe, absque eo wt fcintillum proliciat. Alteram autem 
debilitantiüm caufarum auferre facile poteram , fi cor- 
pora largas habentia füperficies adhiberem , immo fpes 
erat, tantas fieri poffe fuperficies, vt ortum. inde 
augmentum , eam, quae ex diftantia maiori oriebatur 
debilitationem ,  fuperare poffet, atque quafi com- 
peníare. 


. 74) Confici itaque curabam tabulas duas, pedem 
circiter vnum latas, vnumque cum dimidio longas, ex 
laminis ferreis flanno obdnétis . easque ad tentamen an- 


tea defcripto modo adhibebam. Aft ne fic quidem 


fperatus obtineri poterat effe&us.  Senfatio enim, quam 


- producebant fcntilae profilientes , cum ifta, quae com- 


motionem  electricam comitari folet, parum habebat 


fimilitudinis. Interim bene tamen me fperare iubebant 
phaenomena fequentia. . | 


1) Si tabulam inferiorem non contingebam , manua 
que finiftra fcinullam tum ex fuperiori, pofitiue ele&ri- 
ficat eliciebam , vix vehementior erat íenfatio , quam 
quae fcintillae ordinariae fortiori debetur. 


2) Si vero manum dextram inferiori tabulae adpli- 
catam  tenebam , ac finiftra tum fcintillam ex fupe- 
riori eliciebam , vehemens et dolorifica fenfatio , per 
totam fere manum finiftram fe extendens, fimulqne 
fimilis dolor, in digitis inferiorem tabulam contingenti- 
bus fentiebatur. - 

t. L Arguee 
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Arguebant phaenomens iffa maniféfto , fieri quen- 
dams fluidi electric ex —tebula-fuperiori im inferioremg 


trnftum , vnde quod veram ac fatis. vehementem nom 


obtinueráns commotüonenr, aecufanda nom erat, nifi in- 
fütficiens tabularum , quibus vtebas magnitudo.. 

25) Vt itaque maiores füperficies obtinerem,, fieri 
curabam amplioris magnitudinis tabulas ligneas, octo 
circiter pedes quadratos im füperficie includentes , quas 
metalli foliis obductas, im diffantia vnius cum» dimidio 


pollice, im fitw parallelo prope íe inuicem» füfpendebanr,, 


ffatimque dum experimentum: ceníneto» more inítitue- 
banr, commmotdoncur validam , iflique quam. producere: 


folet lagens Lugdunenfis omnino fimilem. obtinebam.. 


Praeterea autem» omniz alia phaenomenaz, quae in lae 
gena obtinent, apparatus hic meus praeftare quoque 


poterat , quorum: infltuere recenfionem: opus norm 


erit., | N 
76) Praecipuus quen» ffatim' ex experimento: ifto» 
percipiebanr fructus, is erat, vt diftinctam. obtinererm 
impermeabiliatis vitri, quam: adfruxerat Francklinus, 
impuggauerat Nollfus, ideam. ^ Inciderat pro: faluando: 
impermeabilitatie vitri phaenomeno,, Francklinus in hy- 
pothefes admodum: improbabiles, atque ad: peculiarem 
vitri: flrücturanr confügiendum effe exi(timauerat. Cum: 
antem im aëre, corpore fluidiffimo, fimilem, aut alium 
aequiualentenr flructuranr ,. füpponere nom liceat, ac 
nom obflante tamem co, aëi vitri vices im experimento» 
Lugdunenfi gerere: queat , perfpiciebam facile humani 
aliguid palum effe Celeb Francklinume Rem autem 

penitius 
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penitius examinans , inuolui impermeabilitatem in effen- 
tiali corporum per {e electricorum proprietate, vi cuius 
motum fluidi ele&rici per poros fuos difficulter admit- 
tunt, mox mihi manifeftum erat, atque non mirari 
non poteram , Celeb. Francklinum, qui tam egregie 
naturam corporum per fe electricorum expofuit , non 
perlpexiffe, immediatum effe effentiae corporum per 
fe electricorum , confe&arium, proprietatem eam, quam 
impermeabilitatis nomine donamit. ^ Praeterea autem in- 
feruiit mihi quoque experimentum "hocce, ag rectius 
intelligendam vniuerfim experimenti commotionis eco- 
nomiam , quod non mediocriter ipfo illuftrari fatis eui- 
dens eft. Ad rite quoque explicandos atque intelligen- 
dos tempeftatam  fülminearum  effe&us, perutile mihi 
fuit hec tentamen. Liquet enim, fi tabularum mearum 
$. antec, defcriptarum altera fümatür pro nube ele&tri- 
citate feu tonitru grauida, «altera pro terreftris globi 
füuperficie, cui nubes imminet, exhibere experimentum 
hoc omnia ea, quae in fuülminea tempeftate accidunt. 
Sed cum haec peregrina fint , et a Scopo fcripti aliena, 
indicaffe ipfa füfficiat. | 
77) Reuertamur potius denuo ad jphaenomeno- 
rum quorundam — lagenae Lugdunenfis diíquifitionem. 
Superfünt enim adhuc quaedam, aut per fe admodum 
notabilia, sut, quod ad rite inftituendam inter magnes 
tismi et electricitatis phaenomena , comparationem — fie 
ciant, digna, quae curatius examinentur. — Commifit 
aliquem in theoria lagenae Lugdunenfis condenda errorem 
Eranckünss , quem corrigendi occafionem hic habemus. 
lx. Exifü- 
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l " 
Exifimat nempe Vir Celeberrimus , quafi dum lagena 

electricitate oneratur, tanta praecife fluidi electrici copia 
ex exteriori lagenae fuperficie expellatur , quanta in 

" interiori accumulatur, aut fi füpra víürpato has quanti- 

tates exprimendi modo vtamur , fupponi «æ (Íempér 

aequale di @. Aft probatum fupra dedimus $. 45, 

effe (3 — 7, quie quantitas ob 27^ neceffario minor 

eft quam 2a, ncque ipfi aequalis fit, nifi f^ penitus aut 

ad fenfum faltem fiat = quales cafus in lageng 

Lugdunenfi , cuius parietes nimquam fùnt fatis tenues, 

vt differentia inter 7 et 7/ euanefcere queat, locum 

non habet, | Occurrere tamen poteft, in experimentis 

6. 55. 59. recenfitis, quorum quidem nullam habuiffe 

ideam Francklimim conftat. Fundamento itaque Gdeíü- 

tuitur fpes, fieri poffe, modo quem Vir Celeberr.. 
defcripüit, vt innumerae lagenae, eadem opera, eodem- 
que. gradu , qua vnica, electricitate repleantur. Cum 
enim, fi methodo a Franckiino indicata experimentum 

inftituatur , quantitas ex priori quauis lagena expulía , 
et proxime fequentern intrans in ratione 7" ad z minor 
fit ea, quae in priori lagena accumulata eft, patet, 
repleri quidem lagenas omnes electricitate , aft electrici- 
tatem in quauis lagenirum fequentium in ratione 77 ad 
Y minorem efe, quam in proxime antecedenti. 

28) Prouocat quidem Vir. Celeberr. pro probam- 
da aequalitate inter æ et B, ad experimentum, quo 
homo pice aut vitro fuffaltus, lagenamque manu tenens; 
alteram manum filo lagenae immiffo adplicando, ipfanr 
electricitate exonerat , atque nihilominus , poftquam 

fuftinuit 
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fuftinuit commotionem' , nullum elecricitatis , neque 
pofitiuae neque negatiuae oftendere. fignum deprchen-- 
ditur. — Fatendum eft, videri primo intuitu, omnino 
hinc fequi , quae admodum  ingeniofé inde deduxit 
Francklinus | Si enim füpponatur effe a—(-1-m, 
atque quantitas fluidi electrici naturalis in homine ex- 
perimentum inflituente , pice fuffülo —-4, erit quanti- 
tas fluidi naturalis, quae competit internae atque exter- 
nae lagenae füperficiei, hominique experimentitori, ante 
inftitutam  ele&trificationem fimul fumtis = 2 Q-r q. 
Si vero lagena electricitate repleta fit, erit fub afum- 
ta fuperius hypothefi, quantitas fluidi electrici in inter- 
nad lagenae fuperfiie =Q- B-m, in  exterüa 
—Q-g, atque in homine =g, hinc in omnibus 
tribus fimul fumtis —2Q-1-4-i-7. ^ Quodü ergo 
haec fumma aequaliter diftribuatur , per totum appara- 
tum, vti fit dum lagena expioditur, ($. 66 ) erit 
quantitas fluidi ele&rici in toto apparatu reperiunda 
—:2Q-1-q-1-7, quae a quantitate. naturali 2 Q -1- 4, 
digert quantitate 77.  Euidens itaque eft, íi m fuerit 
poátiuum , hominem vna cum lagena poft explofionem 
euafürum , pofitiue , fi vero m fit negatiuum , negative 
electricum. Neque poft explofionem ftatus naturalis in 
experimentatore, atque lagena reperiri poterit, nifi fuc- 
rit 77 —0, fiue nifi a fuerit = B. | 

79) Quanquam rite fuübducat ratiocinia Vir Cele- 
berrimus, monítrari tamen poteft, incaute ipfim haec 
ratiocinia applicare ad experimentum propofitum. Si 
cenim computemus vim, qua poft aequabilem fluidi di- 
: | Dik firiba- 
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ftributionem agere debet totus apparatus in fluidum ele- 
&ricum , atque alia corpora electrificata reperitur prior 

ET m5 
= io-pa, atque pofterion, -— 7547; ($ 10. 34) 
Euidens vero eft , fi m fit admodum  piruum 
refpectu ipfius 2 Q+ q, tam paruam fei poffe 
banc vim, vt plane fit infenfibilis. Quodfi iam ad ex- 
perimentum | Francklinianum refpiciamus , patet, cfe m 
quantitatem fatis paruam; namque - 

1) Experimento huic non adhibuit, neque adhi- 
bere potuit nifi minoris molis 1agenam , quoniam alias 
commotio vehementior facta fuiffet, quam homo facile 
tolerare potuiffet. 

2) Eadem de caufa non ad, fummum gradum, 
fed mediocriter folum lagena electricitate onerari potuit. 

3) Lagena qualem adhibuit Francklinus , tenuium 
fuit „parietum, vnde ob 7^ parum differens br, B, quod 


= ^y, parum ab aequalitate cum æ recedit. E con- 
trario. 

4) Maffa hominis, atque quantitas fluidi ele&rici 
naturale im homine reperiunda , quae mafífae huic pro. 
portiomalis eft , admedam magna eft. 

Concludere ex omnibus iftis licet, effe m infigni- 
ter minus quam 4, vel 2Q-1- 4, vade mirum non 
eft, ele&ricitatem in homine poft lagenae explofionem 
effe ita paruam , wt nullo plane indicio fe prodat. 

90) $i vero experimentum ita inflituatur, vt sz 
TefpeCctu quantitatis 2Q -- 4 fit fatis magnum, euentus 
euidenter monftrabit , « quantitati (3 non aequale cffe; 

| Sequenti 
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a 


Sequenti ratione, vt hoc experirer, rem. agreffüs fum. 
Tabulas amplioris fuperficiei , quales $. 75. deícripfi, 
4d duos circiter pollices a fe inuicem fufpendi, piceque 
füffultus commotionem: confueto more fuftinui, ac nun- 
quam. nom, ft tabulam anteriorem pofitiue  electrificari 
feceram, pofiuiuam , fi vero ipfam negatiue electrifica- 
veram, negatiuam: electricitatem: adeptus fum..  Succeffit 
autem hac ratione experimentum , quod fuccedere nom 
poteft, fi more Franckliniane infütuatur , quoniam 

r) Largae admodum erant füperficies , in quarum 
altera fluidumy'condenfatum , in altera rarefactums erat, 
atque 

2) Superficies hae longius inter fe diffabant, vnde 
ob: 7^ valde differens ab 7, (9 fiue 27 infigniter minus 
erat quam a, fi pofitiue elecirificata erat anterior tabu- 
la, atque @ fiue *; infigniter maius quam: œ, fi ante» 
xor tabula negatiue ele&trificabatur ($, 45. 46.) 

81) Supra $. 47 iam annotaui, in comunctione 
electrica producenda , nom ad laminas metallicas {olas , 
tabulam vitream: obducentes, refpiciendum effe, fed 
ipfum quoque tabulam vitream aliquam: in producenda 
ipfi, habere partem. Monftraui enim , quod et expe- 
rimenta confirmant , ipfam: tabulam vitream in eum re- 
digi ftatum, qui ad producendam commotionem requi- 
itur, vt nempe ex altera parte fluidum: ele&ricum. ac~ 
cumuletur , ex altera rarefiat. Inferre hinc poffent 
conclufionem le&ores , ad producendam. commotionem: 
ele&xicam , laminis metallicis, aut corporibus aliis idem - 

officium 


4 
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officium pracflautibus, plane opus non effe. Cum enim 
spia tabula vwitre1 in flatum, qui ad. experimentum 
comtmuotionis requiritur , redibi: queat, euidens videtur , 
füccedere debere experimentum , etiamfi non nifi tabula 
vitrea {ola adhibeatur. Mirabuntur autem, qui ita con- 
cludunt, quod experientia ratiocinio huic confentire 
nunquam reperiatur, qua tefte, experimentum T ugda- . 
nenje , niü lagena ex wtraque parte materia quadam 
non per fe electrica obducatur, nonquam (cedit, 
Quo dubio hinc nato occurratur , di(lin&e exponere . y 
quem laminae metallicae jin experimento hocce prae- 
flent vím , neceffe erit, quod negotium eo magis ex- 
fequendum hic nobis eft, cum proponenda fimul ad 
intelligenda — quaedam magüefisipi phaenomena &cere 
queant.  Praeílant autem limidge metallicae , praeter 
id, quod ipíie per fe ad commotionem conferun z 
víus adhuc duos fequentes. 


LI . . 9. o» 
Qi) Neceffariae funt ad tabulam vitream | ele&ricitate 


imbuendam , neque fine ipfarum , aut corporum alio- 
rum idem ofhücium praeftantium adminiculo, vnquam. 


tabula ipía electricitate imbui poterit. Si enim füppo- 


namus fíüblatas effe laminas, atque in nuda tabula in- 
fütnendum effe experimentum , catenamque electrifica-- 
toram ST, Fig. VIJI. anteriori, cam vero catenam, 


per quam diffluere debet materia ele&rica LM , pofte- 


riori fuperficiei tabulae , in punc&is S et L immediate 
juuctas effe; puncto equidem S materia cle&rica ad- 


fertur , feque ex hoc puncto iu vicina fuperficiei AE 
puncta 


Dire py Google 


"x 
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puncta diftribuit. . Cum autem  diftributio materiae ele- 
étricae per vitrum , tanquam per fe electricum, difficul- - 
ter fiat, ad fummum non nifi in regione circa S fita 
aliqualis materiae elecricae accumulatio obtinetur , ad 
partes vero íuperficiei difhtas vix ac ne vix quidem 
pertingere poteft, vnde notabilis fluidi condenfatio non 
nifi in puncto S, regioneque vicina, nullatenus . vero 
in tota füperficie AE obtineri poteft.  Quodfíi vero 
fuperficies A E. metallica lamina CD obducta fit, diftri- 
buens fe ftatim per totam laminam fluidum  electricum, 
immediate ad quoduis fuüperficiei punctum defertur, vn- 
de tum quoque per vniuerfam füperficiem fluidi conden- 
fatio infignis fe extendit. Idem mutatis mutandis valet, 
de fuperficie BF , quae iisdem de caufis, fine laminae, 
metallicae auxilio, non nifi circa punctum L fluido, 
Nacua reddi poteft. . 

2) Dum fit lagenae explofio, folae quidem lami- 
nae metallicae explofionem vehementem. atque commo- 
tionem producere valent, vti fupra, expofita fatis ma- 
nifefte oftendunt , etiamfi ab eo, quod contribuit tabula . 
ad vehementiorem ipfam reddendam, penitus abflraha- 
mus, ipíamque vt omnino inertem confideremus. Aft. 
efficiunt fimul laminae, vt ad augendam  explofionis. 
vim , ipfa tabula vitrea interiecta concurrat ,, dum ma-. 
teriae electricae tranfitum ex anteriori tabulae fuperficie 
in pofteriorem adiuuant Quoniam enim totas -has fu- 
perficfes are contingunt in vniuerfis ipfarnm punctis, 
fluidum ele&ricum €x. quouis faperficiei. A E puncto in 


laminam < anteriorem CD, et vice verfa per flun RQP 
M ad 
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ad pofteriorem laminam IK delata, ac per ipm  fta— 
tim diftributa , in quoduis T BF punctum im-— 
mediate tranfire poteft. 

82) Si itaque cogitemus, poftquam tabula vitres, 
laminarum metallicarum CD atque IK ope ele&ricitate- 
imbuta eft, auferri laminas iftas atque nudam fifti ta-- 
bulam vitream, etiamfi tum adplicetur fupra $. 66 de- 
fcripto more; filum metallicum incuruum RPQ ,. nulla: 
tamen exfpectanda erit explofio. Quae enim circa: 
punctum R accumulatà eft materia electrica, filunv 
equidem intrabit, ac per iftud ad pofterioris (uperficiet 
pun&um. P tranfibit > regionemque vicinam vacuam an= 
tea fadam , replebit , aft caetera materia electrica. ini 
diffitis a pumdto R punctis accumulata, non ni(i ad- 
modum lente in filum tranfire, neque ad punctum P* 
translata , fe cito per füuperficiei BF partes, a puncto» 
P longius remotas diftribuere valet.  Rapidiffimus. ita-- 
que iam non. effe poteft ele&rici fluidi ex anteriori: 
füperficie in pofteriorem tranfitus, fed tam tardo fieri 
debet gradu , vt fenfibilis inde oriri vix queat effectus... 
Facile autem patet, eo lentiorem fore hunc tranfitum;. 
quo maiori gradu tabula , quae experimento adhibetur, 
eft per {e electrica , ac omnino fore nullum, íi corpus 
adhiberi poffet, quod perfecte effet per fe electricum , 
feu in cuius poris materia electrica omnino effet im- 
mobilis ; vnde luculenter patet, in corpore eiusmodi, 
neque explofionem, neque deftra&ionem electricitatis , 
fili eiusmodi incurui , aut alterius cuiüsuis corporis ; vi- 
ces ipfius gerentis , ope, obtineri poffe. 

83) Am- 
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83) Amplius quam conftitueram , de lagenae 
Lugdunenfis phaenomenis hic egi, neque tamen lectores 
hoc aegre laturos confido. "Occurrunt inter c3, quae 
protuli plurima , quae a fcripti fcopo non aliena funt, 
et in fequentibus víu fùo non deftituta erunt. Prae- 
terea autem diftinctius me expofuitfe experimenti huius 
theoriam , quam hactenus a quoquam fatum eft, mihi 
videor, atque plurima attuliffe , quae ad innumerorum 
phaenomenorum electricorum explicationem facilem atque 
expeditam reddunt viam, quibus quandam praebuiffe atten- 
tionem , lectores, vt [pero non pigebit. Nunc autem ad 
magneticam theoriam euoluendam tandem accedamus. 

84) Vi eorum , quae fùb initium huius com- 
mentationis ($. 9) expofíüi, tria magnetum dari pote- 
runt genera. Sequitur enim ex his,- poffibiles effe 
magnetes, in quibus totis magneticum fluidum abun- 
dat, alios in quibus totis fluidi huius quantitas infra 
naturalem imminuta eft, tandemque alios, qui ex vna 
parte pofitiuum , fi ita dicere liceat, €x altera negati- 
vum pofífident magnetismum. Inter corpora ele&ricitate 
imbuta, theoriae noftrae conformiter , actu hanc tripli- 
cem dari differentiam , fatis füperque notum eft. Non 
vero ignotum erit lectoribus, experientia non compro- 
bari, quod idem in magnete locum hgbeat, an(íamque 
praebere hoc poteft,- vt vniuerfa theoria mea in du. 
bium vocetur. Conftat nempe , magnetes omnes, tam 
a natura, quam arte productos, ordinario duos , inter- 
dum quoque plures habere polos, qui fecundum leges 


non easdem , fed quodammodo oppofitas agunt, -neque 
2 vnquam 


o» ' THEORIE ELECTRICITATIS .: 
vnquam. repertum effe magnetem , qui vnicum folur 
. habuiffet polum , aut per totam fuam fub(tantiam , et 
ex quauis parte fecundum easdem leges, actiones {fuas 
exercuiffet, Facile eft hinc concludere, magnetes omnes, 
quos hactenus aut ars aut natura produxit, non vnico 
magnetismi genere, fed vtroque femper fuiffe imbutos. 
Quae cum ita fint, fcrupulum hunc eximere lectoribus , 
atque offendere , cur, quanquam fecundum theoriam , 
atque in fe poffbiles fint, nulli tamen dentur magnetes, 
qui vnicum folum poffident magnetismi genus, obli- 
gatum me iudico. Liceat autem mihi, di(quifitionem 
hanc tantisper adhuc fíeponere , atque agere piius de 
magnetibus "vtroque magnetismi genere praeditis, fic 
enim ad enodandas difficultates , via parabitur. 

85) Concipiamus itaque corpus quoddam magne- 
tismi capax, A, Fig. IV, fiue ex puro hoc conftet 
ferro, fiue heterogeneae admixtae fint partes, vti fit 
in mineris, atque füpponamus , quacunque ratiorce hoc 
factum . fit, ifaequaliter effe diftributam per corpus 
hocce , materiam magoeticam , ita vt in parte AC 
abundet , in parte AB vero deficiat.  Euidens tum eft 
omnia ea, quae fub initium huius capitis ($. 15-27, 
et $. 57-44) generaliter demonftrauimus , huc trahi 
poffe, atque fi,literis füpra vfürpatis ,  valoreg, quos 
ipfis a(fgaauimus , conferuemus , formulas omnes ibi 
euolutas, atque inde deductas conclufiones huc transferri 
poffe. Ex $. itaque r5 habentur formulae, a&ionem 
magnetis, in fluidi particulas ipfi propinquas, atque ex 
€. 38. 39, actionem iplus in alia corpora ferrea , 

| fiue 
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fiue magnetismo imbuta, fiue non imbuta fint, ex. 
primentes. His vero ad magnetem  adplicandis, iam 
non immoremur, cum difquifitiones iftae infra locum 
füum  inuenient.  Monftrauimus autem füpra, $. 16. 
particulam fluidi F, in confinio partis fluido reple- 
tae AC, atque euacuatae AB fitam , vrgeri vt partem 
AC relinquat, atque in AB tranfeat, vi quae aequalis 
eft, arter Fluidum itaque magneticum , in ma- 
gnete quocunque , vrgebitur vi ift arr , Vt partem 
AC relinquat, atque in partem AB tranfeundo , vni- 
formiter fe per totum corpus A diftribuat. 


$6) In quouis itaque magnete fibi relicto ,*con- 
tünuo ad magnetismi deflructionem tendens vis adeft, 
vnde debilitari vis magnetis cuiuscunque , nifi caufa ex- 
terna conferuans adfit, continuo debebit, et quidem, 
quamdiu vis ^75 fatis magna eft, vt difficultatem , 
quacum fluidum  magneticum in poris corporis A mo- 
vetur , facile füperare queat, fatis velociter. Si autem 
vis rar minor füerit, aut omnino fiftetur trans- 
fluxus, aut ltem tam lento fiet gradu, vt non nifi 
poft temporis longioris efluxum , fenfibilis inde debili- 
tatio oriri queat. Patet hinc primum ratio, cur nifi 
magnetica vis artificiis quibusdam coníeruetur , de qui- 
bus dicendi infra locus erit, ipfa, vti conftanti depre- 
henditur experientia , in magnete quocunque, tam arti- 
ficidi quam naturali,  decrefcat , atque tandem fere 
omnis perdatur. Sequitur autem hinc quoque , quoduis 
corpus ferreum datum, dati folum magnetismi gradus 


M 3 capax 
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capax effe, ita, vt. fi maiori gradu magneticum fiat, 
exceffus hic cito rurfus deftruatur. Pendet nempe, vti 
'«x fuperius traditis euidens eft, quantitas gradus huius 
"faturationis., vt ita dicam , a difficultate, quacum. flui- 
dum -magueticam , in corporis. magnetificandi poris 
mouetur. Si namque difficultas haec fit nulla, etiam 
gradus faturationis erit nullus , vnde tale corpus, etiamfi 
fortiter fuerit magnetificatum , libere tamen fibi com- 
miffüum, omnem -magnetismum momento perdet. Si 
difficultas haec fit infinite magna , infinitus erit fatura- 
tionis gradus, atque fi tale corpus daretur , quemcunque 
magnetismi gradum , quem vna vice recepit, non nifi 
poft tempus infinitam perdet, id eft, femper fine di- 
minutione illibatum conferuabit. :Quodfi vero ponatur 
difficultas intermedii cuiusdam , inter extremos hosce, 
gradus, ea femper corpora maiorem affümere, aut po- 
tigs diutius conferuare poterunt , magnetismi gradum, 
in quibus difficilius mouetur materia magnetica , mino- 
rem, in quibus ipfa facilius mouetur. 

87) Cum itaque eo difficilius moueatur materia 
magnetica in corporibus ferreis, quo ' magis indurata 
haec fimt, «onfequens eft, gradum faturationis in in- 
durato ferro, maiorem femper futurum , quam in mol. 
lior. Fgregie hic confentit experientia. — Notiffimum 
nim eft iis, qui conficiendis magnetibus artificialibus 
operam dederunt, ferro quidem molliori communicari 
facile poffe infignem magnetismi gradum, aft fruftra- 
neum quodammodo efle hunc laborem, cum impreffüs 


eiusmodi corpori magnetismus , aut omnis, fi ferrum 
fit 
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fit fnolliffimum , aut fere omnis, íi parumper folum 
fit induratum ,. ftatim: euanefcere- foleat ,, vnde: etiam pro 
conficiendis. magnetibus- artificialibus ,.. duriffimus: expedi- 
tur chalybs. Conuincere: fe quoque poterit, qui vo- 
luerit „ fequenti experimento: ^ Conficiantur: parallelipi- 
peda: duo , exacte fimilia D.C. et de Fig.. XIII.. alte- 
zum. quidem D.C, ex ferro. admodum: molli, alterum: 
vero. dc ex. chalybe: modice: indürato', atque: follicite: 
caueatur,, ne: vllumr acquirant. ante- experimenti: inflitu-- 
tionem',, magnetismum..  Sumatur tum: magnes fortior 
A D, ac alterutri ipfius: polo: A,. apponatur parallelipi- 
pedum: D C,, ex: ferro: molliori. conftans:,. et obferuabitur 
tunc ,, infignem: ipfunm recipere: magnetismum.. Ex ex- 
tremitate: enint fum D, pondus: notabilis: magnitudinis E 
geffare poterit ^ Remoueatur tum parallelipipedum 
hocce a: magnete, atque: nom folum: vlterius pondus E 
eleuare' non: poterit, fed: tanto: etiam gradu: imminutus: 
ftatim erit magnetismus,. vt vix: vnum alterumue lima- 
turae: ferri. puluifculum: eleuare. queat. Si autem: paral-- 
lelipipedo: D C,. fubftituatur. alterum ,. ex chalybe indu- 
rato: confectum ,. de,, quamdiu: hoc. applicatum.- eft. mas 
gneti, nom quidem` tantunr pondus. geftare: poterit , 
quantum: eleuabat DC, aft poftquam remotum eft*a 
magnete, non omnino nullus, vt in priori parallelipi- 
pedo fiet magnetismus , fed notabilem adhuc ex extre 
mitate. fua. d. geftabit molem ferream.. 


$8) Praeter deftructionis: magnetismi caufánr,, 
quam hic. confiderauimus:, aliam adhuc dari ex. $.. 15,. 
| mani 
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manifftum eft. — Sollicitatur enim particula ffuidi mae | 


roer 


gnetici, E circa C haerens, vi = ad "In? 
particula vero D, circa B reperiumda , "d introitum , 
vi — pr In lagena quidem — Lugdunenf , eid 


que fimilibus cafibus, ad ele&tricitatem — pertinentibüs 


caufa externa impediens, quo minus hae vires effecum 
füum fortiri queant , aër nempe circumfluus, adeft, aft 


talem caufam in magnete imaginari non poffumus, 


Cum enim omnia corpora magnetem circumdantià , 


fluidum magneticum neque attrahant , neque repellant, l 


equidem non adiuuant vires ad magnetismi deftructionem - 
tendentes, aft quo minus ipfe fuum fortiantur cffetum 
pariter impedire non poffunt. Libere itaque . fluidum - 
m'goeticum ex parte AC effluere, in partem AB 
vcro influere deberet, ad plenariam vsque magnetismi 


deftructionem , non inh:bentibus hoc corporibus ma-- 
gnetem ingentibus, nifi caufa interna hoc impediens 


adeffet. Eft ipfa, quam antea iam allegaui, difficultas, 


quacum fluidum  magneticum per poros corporum fer- 


reorum mouetur. — Euidens nempe eft, opponere fe- 
ipfam non effluxui folum , fed et influxui materiae ` 
m3egneticae , quae . nempe fine actuali per poros motu 
fieri nequeunt. ^ Eadem itaque caufa, quae prius con-- 
fideratae , ad  deftructionem magnetismi tendénti, vi 
($. $5.) obítaculum ponit, idem praeftat quoad vires, 


quas fub initium parágraphi huius allegauimus. Perfpi-- 


cuum autem hinc eft, quae 6. 86. 8*7. de magnetismi 
deftructione , diuerfoque. faturationis in diuerfis corporibus. 
grada 
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gradu diximus , quoad eas quoque vires, quas hic con- 

fideramus , locum habere. 
|. $9) Fieri itaque poteft, yt flatus defcriptus $. 85. 
in corpore ferrei generis perduret , atque non mifi poft 
admodum longinquum tempus deftruatur. Valent haec 
fi magnes fibi ipfi relinquatur, aft quaeftio oritur, anne 
eodem modo, vt iu lagena Lugdunenfi, cum qua 
magnes infignem habet fimilitudinem ,  electricitas de- . 
firuitur, ($ 66.) etiam in magnete magnetismus deftrui 
queat. Quodfi enim, quae $e alleg. dicta funt, huc 
adplicentur , videri poteft, quafi in magnete idem , 
quod in lagena Mufcbenbroekiana , contingere debeat. 
Si enim filum ferreum incuruum ponatur fimul con- 
tingere partem magnetis A C, Fig. IV, fluido repletam, 
atque euacuatam A JD, videtur iidem de. caufis vt in 
lagena Laugdunenfi, tranfitum materiae magneticae ex 
parte repleta in «euacuatam contingere debere, non 
ceffantem , antequam magnetismus penitus fit deflructus. 
Qui vero attendere voluerit, ad ea quae $. 8r. 82. 
de experimento ZLuedunenfí commentatus fum , non 
difficulter comprehendet , eadem de caufa, cur ablatis 
laminis metallicis , lagenae Lugunenfis parietes obtegen- 
tibus, et nudo adhibito vitro, electricitatis deftru&io 
fubitanea locum non habet, etiam in magnete deftru- 
ctionem magnetismi hac ratione obtineri non poffe. 
Quoniam enim in corporum ferreorum , praecipue in- 
duratorum , poris fluidum magneticum difficulter, immo 
multo difficilius, quam ele&ricum in vitri poris mo- 
wetur, neque particulae circa füperficiem C magnetis 
baeren- 
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haerentes, multoque minus, qnae interiora partis AC 
occupant , ex'ricare fe ex poris, atque tranfire in. filum. 
ferreum. poterunt, neque fimili ratione ex. altera extre- 
mitate fili, partem. euacuatam. A B tangente, in fuper- 
ficiem B transfluere materia magnetica poterit Patet: 
ergo, eiusmodi deftru&ionem  magnetismi, qualis in: 
lagena Lugdunenfi per explofionem. fieri folet, im ma~ 
gnete dari non pofle vti locum quoque nullume inue-- 
nire poteft ın dicta lagena, nifi laminarumr metallica. 
rum, quibus obducta eft auxilio. Quod: itaque fimilem 
vt in lagena Lugdunmenfi , in maguete explofionem, at-- 
que magnetismi deftructionem producere nequeamus , 
ortum: trahere non cenfendum eft, nifi exinde, quod. 
corpora, quae nom per fe magnetica, feu. non per fè 
electricis fint analogz, id eft, per quorunr poros libere 
moueri poffet materia magnetica , omnino dentur nulla. 
90) Supra quidem affirmaui , non reperiri ma- 
pnetes, qni vnico: folum. magnetismi genere praediti 
effent, fed magnetem quemcunque, vtrumque fimul. 
poffidere magnetismum. Non tamen in ea fui fenten- 
tia, cafum quem M hactenus confideraui , vbi altera 
corporis magnetismo imbuti pars pofitiuum, altera 
negatiuum. poíhdet magnetismum , vnicum effe, qui 
locum habere poteft. — Monftrat potius et theoria 
et experientia, plures adhuc alios dari cafus. Sic in 
virgis ferreis magnetica vi imbutis faepius obíeruamus, 
non duos habere ipfas, fed tres, quatuor, quinque, 
immo plures polos. Si v. g. AG, Fig. XIV. fit 
virga ferrea, vel chalybea aliquantum longior, fieri 
potett, 
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poteft, vt pars AB fit polus bores, BC auftralis, 
CD zurfüs boreus, DE «auftralis, et ita porro. Polos 
"Ciasmodi contrarios , - alterno ordine fe excipientes, 
puncta confequentia nominare mos eft, quam vocem, 

mi fallor, primus adhibuit 'Celeb. AMwufebenbroeckius. 

YI) Statum eiusmodi virgae ferreae, qualem mo- 

«do defripfi, locum :habere omnino poffe , ex theoria 
:noftra fache colligimus. — :Quodfi nempe virgam fuma- 
mmus in partes aequales diuilam ., atque ponamus fluidi 
«quantitatem , vltra naturalem 'Q abundantem , effe in 
AB=a, in CD-—o/, in EF—', etc. quantitatem 
vero fluidi a naturali .iblatam in BC- B, in DEz(Q^ 

in FG= (^ .etc. atque wim «qua fluidi magnetici quan- 
titas ;naturalis -par : B — repellit fluidi iftius 
particilas, —r, er, dcr", e—t", form, 
EU, etc. atque . dicum. dida $. B4 calculum in- 
eamus , reperitur | 

' Vis particülum z ad -ar-pr^ o'i ^- pr^" arn- ^7" - etc. 

abitum follicitans — Q 

Vis parücülam 5 ver-—ar-Fgr-e'r^-t /r^-a" r4 (7T ete, 
fus partem BC pellens - ( 

Vis particulam,ec ver- =ar’ ar^ 4BrA alr- BT a "y in ^y/^? —ete, 
Tas CB pellens i 
Vis partieulam .g pel. —u/"/—(7 3r ka rA ar! BT =- ete, etc. 
lens verfus DE 

Vis particülam.e vver- 2-17 r ^ «ar! Tg. r- a" r- ("r'-—ete. 
füs ED pelens - DEM 
Vis particulam :f- pel- = -art- ar" - Qr" xar" "I. g' +a” r+ ("^r.- etc. 
„lens verfus F.G r 


«t ita porro. | ; 
Na "Facile 
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Facile obtinentur hae formulae, non enim opus 
eft, ni vt computentur actiones cuiusuis partis A B, 
BC, CD, etc. figillatim fumtae, in quamuis pattica- 
larum 4,5,0,Ó,e, etc. omniumque tum virium iftarom 
capiatur fümina , vbi tameu notandum , vires eas, quae 
fecundum contrariam impellunt dire&tionem , à fumma 
fubducendas, fiue pro negatiuis fumendas effe. 

92) Tendunt hae vires, vti facile perfpicitur, omnes 
ad flatus virgae , atque magnctismi deftru&cionem , vn- 
de omnia quae fupra $. 86. 87. dixi, hic quoque lo- 
cum habent. — Modo itaque vires hae ita fint attem- 
peratae , vt refiflentiam , quam inuenit fluidum mague- 
ticum mouendi fe per corporum ferreorum poros, non 
facile füperare valeant , ftatus ifte, fi femel quacunque 
ratione virgae inductus füerit , per fatis longinquum 
tempus durare poterit , vnde punctorum confequentium 
jn maguetibus poffibilitas luculenter iam patet. Qua 
vero ratione producatur hic virgae ftatus, vt puncta 
confequentia in ipfa reperiantur , infra, vbi de commu- 
nicatione magnetismi agimus , diíquirendi locus erit. 

93) Supra cum de lagenae Lugdunenfis phaeno- 
menis egimus, rationem inter œ et (3 penitus indeter- 
minatam  affumfimus, atque fecundum circumftantias 
diuerfimode ipíam determinari poffe, füppofüimus. Aft 
quoad magnetem res aliter fe habet. Ob difficultstem 
enim , qua fluidum in corporum ferreorum poris mo- 
vetur, fümmam , vix vlla ratione fieri poteft, vt ali- 
quid materiae magneticae ab extra in corpus eiusmodi 
intet, aut ex ipfo euacuetur. — Omnes itaque modi, 

quibus 
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quibus aut natura aut ars magnetismum corporibus ferreis im» 
primere valent, eo fere reducuntur, vt fluidum magneti- 
cum, in corpore magnetificando - contentum. ; quafi 
translocetur, atque ex :vna. corporis parte in alteram 
tranfire cogatur , id quod luculentius adhuc infra pate- 
bit, vbi de communicatione maguetismi agendum nobis 
erit. Sic v. g. fi virga ferrea, A, Fig. IV. magne- 
tificatur, nihil aliud fit, nifi vt quaedam fluidi pars, 
ex parte AB in partem AC  propellatur.. Summa 
itaque fluidi magnetici in magnete .reperiundi, conftans 
femper eft, et eidem manet, quae erat ante inftitutam ma« 
 gnetificationem. Cum itaque fit, fecundum denomina- 


magnete ante magnetificatiónem conte«e — 2X6, pott. 
quam autem magnetica vis ipti. impreffa eft, —2Q 
-a—(3, erit 20.c2- p—2Q, atque & — B. 
Cafüs. aliquos. 0i forfitan ab hac regula excipiendi 
erunt, ie&à indicabo. | 


94) Quodfi modo repertam rationem inter œ et: 


B, in formulas $. r5. repertas, introducamus , da a 
er c iis IM 


qua pars AC fluidum magneticum repellit —:——35— , 
atque vis qua altera pars AB fluidum attrahit itidem 


200 --——— 


L eX Cum itaque haec vis priori fit aequalis , 
manifeftum eft, triplicem iftum ftatum, quem $. 21. 
22. 23. expofui, in magnete dari non poffe , quam. - 
vis in lagena Lugdunenfi, aliisque fimihbus experimen- 
tis ele&tricis locum inueniat. Nunquam itaque magnes 
in eum reduci poteft ftatum, vt ex alterutra parte in 
| N3 l fluidum 


ITAL LR ONDE 
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fluidum magneticum plane non agat, aut vt ex vtra- 
que parte fluidum vel attrahat , vel repellat fed qui- 
uis potius magues in eo ftatu conítanter reperiri debet, 
vt fluidum magneticum ex vna parte repellat, €x alte- 
TA vero attráhat. | | 
:95) Promüfi :füpra ile&oribus exačtiorem —caufa- 
tum., cur -milli dentur «magnetes , :vnico folum .magnetis- 
mi genere praediti , expofitionem , quam re ipfa iam 
praeftare confütui. Liquet primum ex §. 18, fi corpus 
quoddam vtrumque magnuetismum fimul poffideat , vim 
ad magnetismi deftructionem tendentem , infigniter mi- 
norem effe, quam íi vnico folum magnetismi genere im- 
*— hoc corpus fupponatur.. Si itaque fingamus in 
«corpore quodam rrei generis toto , aut fluidum ma- 
peucum :dbundare, ;3u. in toto deficere, :perfpicuum 
reft, «eiusmodi :tum -magnetismus diu -durare non poffe. 
„Non :audeo «tamen .afferere. ipfam :Monanto ftatim cua- 
méfcere débere,, .quod quidem alias., :totam :eeicalratem 
"fólueret. — :Quanquam enim in :magnete imaginan non 
liceat caufam externam, liberum flüidi magnetici ex 
Corpore magnetificato efluxum , feu in iftud influxum, 
inhibere valentem , cum corpora magnetem ambientia 
in fluidum .magueticum non agant, internam tamen 
adeffe -caufam „ quae liberum :hunc aut effluxum aut 
influxum impedire :potreft , ex -fuperius allatis iam con» 
ftat. . Eft .nempe hoc impedimentum, faepius iam 
dicta .diffieultas., quae libero materiae magueticae in 
ferri poris motui 'refiftit, quam. nifi füperare :valeat vis, 
fluidum aut ad effluxum., .aut ad influxum :wrgens, de- 
| | ftructie 
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f'ructio magnetismi. contingere: nequit. ^ Requirit itaque: 
theoria. noftra, vt ftatuamus ,. modo. vnica: vice: corpori. 
ferreo. inductus. fit. ftatus. is, vt aut totum pofitiue , aut: 
totum negatiue. magneticum. factum: fit, durare; tum. ali- 
quantum. poffe hunc.(tatum, Patet. vere:quoque eo; durabi-- 
liorem. effe debere ipfum ,. quo maior eft: difficultas: ,. 
quacum: fluidum: in. corporis,, quod: experimento: adhi- 
betur, poris'mouetur ,. quae: itaque: difficultas. quoniam. 
cum. aucta: düritie increfcit:, ftatus. hic',, caeteris: paribus,. 
diutius: conferuabitur. in: chalybe: admodum. indurato, PUR 
in. ferro. infigniter emollito- 

S96) Nom itaque fmpoffibiles- pronuncít magnetes 
vnico folum  magnetifmi genere. pollentes , theoria , 
modo imaginari queamus: methodum:,, cuius; ope: induci. 
corpori ferreo, ftatus: hicce: queat. Admodum: autem: 
difficile: videtur’, ob: caufas: partim: 6$: 95; iam» expofi- 
tas, partim: infra » vbi de magnetismi communicatione: 
agam , adhuc: vlterius euoluendas, rerm eo: perducere; 
vt in corpore ferreo: toto, fluidum magneticum aut abundet: 
aut deficiat. Nouit. enim ,. vt infra luculenter patebit ne- - 
que ars neque natura , alios, "maguetismum ferreo; cor- 
pori: iiprimendi, modos ., quam tales, :: quë quod: ; in 
propulfiene nuda magnetici fluidi. ex. vna; corporis. pàt- 
te iw alteram: confiftant ,. ad: propofitum. noftrum: pla- 
mne funt: inutiles Nom nifi vnicum: qui fequitur, pro- 
inde: inuenire: potui modum: , . cuius. ope: obtineri. poffe: 
corpus, vnico: folum magnetismi: genere: imbutum. fpe- 
rire cum aliqua verofimilitudine quis poffet. Sit nem- 
pe corpus A , Fig. XV maguetismo imbutum , atque 
Td in: 
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in eius parte AC abundet. fluidum, in AB vero de- 
ficia. — Supponatur abfindi ab A C, pars quaedam n C, 
ab altera vero extremitate A B abícindatur pars mB, 
atque patet, partem priorem nC dum a magnete au- 
fertur , totam magnetismo pofitiuo, alteram vero mB 
totam negatiuo imbutam effe debere. 

97) Non ignorabunt le&ores, qualis fit experi- 
menti huius euentus, plerique enim , qui magnetem 
fpectantia experimenta deícripferunt , ample de hocce 
loquuntur. Antequam autem, quid ipfe circa hanc rem 
expertus fim , exponam , quaenam fecundum theoriam 
: noftram confequi ex tentamine illo debeant aut poffint, 
curatius inquiramus. Vt itaque theoriam ad experimen- 
tum hoc applicare queamus, notemus primum , in ma- 
gnete A materiam magneticam  nuaquam  vniformiter 
efe diftributam, ita vt v. g. in partis A C, in qua abundat 
fluidum ,. puncto quouis, aut in quouis puncto alterius 
partis AB, in qua fluidum deficit, aequalis fit denfita- 
tis. Suppofüi equidem hactenus, quafi hoc locum ha- 
beret, at mens non fuit afferere , in natura hoc acu 
ita contingere. . Pro calculi enim commoditate folum 
hoc ita affumfi , ac affümere potui, quamdiu tales fo- 
lim deduxi conclufiones , quae parum mutantur, fiue 
fluidum per partem AC vel A B vniformiter fiue dif- 
formiter fit diftributum , quales fuere eae, quas hacte- 
uus ex füppofitione ifta. elicui. — Affumendum potius eft, 
vti infra mon(trabo , exhiberi magnetici fluidi denfitates 
per curuam quandam DAE, cuius ordinatae np, mq, 
proportionales fünt differentiae inter denfitatem , quam 
' LS actu 
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a&u habet materia magnetica in quouis magaetis puncto, 
atque .denfitatem naturalem, «eam nempe, quae eft 
in quouis puacto, dum corpus in ftatu naturdli confti- 
tutum eft. Sumo autem , ordinatas fupra axem .con- 
füitutas pro pofitiuis, atque , quae infra eundem «cadunt, 
pro negatiuis. 


98) Concipiatur iam abícindi a magnete, et pri- 
mum quidem a parte ipfius pofitiue magnetica A C, 
partem quandam Cz, Fig. XV et XVI, atque in 
tota quidem hac parte fluidum :abundabit, aft non ae- 
qualiter erit per ipfam diftributum , fed pars Dp curuae 
denfitatum , parti nC refpondens, denfitatem in quouis 
pun&o exhibebit.  Euidens porro eft, «quamdiu haec 
pars nC magneti a quo abfcinditur iuncta eft, vim ad 
diffipandum in ipfa contentum fluidum tendentem, mi- 
norem efle, quam fi ipla a magnete omnino remo- 
veitur.  Confequens hinc et, quo pars nC a magnete 
remouetur momento , aliquam fluidi in ipfa accumulati 
partem , diffipari poffe, atque ex quouis partis nC 
puncto effluere, Omnes itaque curuae denfitatum or- 
dinatae, fi hoc contingit, feu partis potius p D ad C5 
X pertinentis , certa quadam quantitate minuentur. Fieri 
omnino aequit, vt ex theoria fola , quanta effe debeat 
haec imminutio , determinemus , neque aliter nifi expe- 
rientiae ope cognofcere licet, id tamen ex fola theo- 
ria non difficulter | perfpicitnr , fieri poffe tantum 
hoc decrementum , vt ordinatarum, denfitatem magnetici 
fluidi exprimentium, quaedam euadant negatiuae. Sup- 

pona- 
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ponamus enim co vsque decreuiffe ordinatam sf , pun- 
é&o n refpondentem , vt facta fit nulla. Fig. XVII, at- 
que euidens eft, ob materiam magneticam circa C adhuc 
abundantem , atque vim  repulfiuam exercentem , darf 
vim, ad expellndum fluidum ex puncto 7, quamuis 
in ifto puncto non nifi quantitas fluidi naturalis repe- 


ritur, tendentem. ^ Quodíi ergo haec vis, refifien- 


tiam , qua fluidum in ferri poris mouetur fuperare ad- 
huc valeat, emanabit adhuc aliquid fluidi ex pun&do 7 
partibusque vicinis, vnde tum ordinata curuae denfita- 
tum , puncto z refpondens negatiua , Fig. XVIII, at- 
que corpus nC ex regione z negatiue fit magneticum. 


99) Valent quoque haec omnia , fi ex parte ne- 
gatiue magnetica A B, Fig. XV et XVI, aliqua pars 
abícindatur. Sit nempe pars abíciffa Bm, atque pars 
curuae denfitatum E g, denfitatem fluidi in quouis pun- 
&o indicat , vnde tota quidem pars Bs, aft eirca pun- 
é&um B maiori gradu negatiue magnetica efi, quam ex 
altera parte circa æ. — Euidens porro eft, quamdiu 
iuncta eft pars Bam magneti, vim quae fluidum ma- 
gneticum ad introitum in ipfim vrget, minorem effe, 
quam fi haec pars omnino a magnete remoueretur. Eo 
ipfo itaque momento, quo feparatur a magnete, im 
quoduis punctum , fluidi magnetici pars quaedam intra- 
re poterit, quod fi fiat, ordinatae curuae denfitatum omnes 
minuentur. Quamuis autem imminutionis huius quanti. 
tas a priori definiri nequeat, patet tamen facile , argu- 
mentando fimiliter vt in cafu antecedenti , tantum hec 

ordi- 
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ordipstarum  negatiuarum effe poffe decrementum , -vt 
in contrarium quaedam earum abeant, et pofitiuae fiant 
Si enim cogitentur primum ordinatae eousque decreuiffe, 
vt quae puücto extremo m refpondet, quae quippe 
omnium eft minima , fit nulla, Fig. XVII, nihilomi- 
nus, ob alterum extremum B euacuatum , vis adeft, 
fluidum magueticum ad vlteriorem influxum  follicitans. 
Si itaque haec vis fuperare adhuc valeat difficultatem, 
qua fluidum in poris corporis B: mouetur , adhuc ali-, 
quid fluidi magnetici circa extremitatem m intrabit, 
vnde tum ordinatae circa %4 fiunt pofitiuae Fig. XVIII, 
atque corpus mB ex parte m pofitiue magneticum. 


| roo) Explicandus mihi hic eft, antequam vlte- 
rius progrediar , fignificatus termini cuiusdam, quo in 
fequentibus fubinde vtor. Si imagirniemur magnetem, 
cuius pars altera AC, Fig. IV pofitiue, altera A B, 
negatiue magnetica eft , a(lgnari tum poterit femper 
punctum , quod partem pofitiue magneticam , a nega- 
tiue magnetica feparat , et in quo proinde denfitas flui- 
di naturali aequalis. eft, quale hic eft A. Punctum 
hoc in fequentibus centrum maghelicum vocabo. Verum 
quidem eft, limitem iftum, partem pofitiue atque ne- 
gatiue magneticam feparantem , punctum non effe, fed 
fuperficiem potius quandam , vnde et centri nomen de- 
fignando ipfi non fatis conueniens videtur. Interim vo- 
cem , qua aptiorem ftatim inuenire non potui, facile to- 
Jerabunt lectores. 


O $ IOf) 
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ror} Quodíí iant cogitemus, contingere eum g 
quem dixi calum (§. 98) im parte nC, a pofitius ma- 
gnetis parte AC abíciffa , Fig. XIV , vt nempe eate- 
nus diffipetur fluidum , vt ordinatae circa # fiant nega- 
tiae, euidens eft, partem zC, proprium? fibi cen- 
tum  magneticum adipiíci. Poftquam enim tantum 
fluidi difipatum cff, ve ordinata pun&o # competens 
fir nulla, Fig. XVII, in ipfum puncum 7 cadit centrum 
Faagneticumr. Si vero tum aliquid fludë vlterius adhuc 
emanet , centrum magneticum: ex puncto # transfcretur 
in aliud punctum f, Fig. XVIII, medio corporis nC 
propinquius, fique effluxus fluidi adhuc vlterius conti- 
nuetur , transferetur quoque vlterius adhuc centrum ma- 
gneticum , atque ab extremo m verfus corporis mediunr 
recedet. Omnis its fine negotio transferuntur ad ca- 
fum $. 99 , tractatum. Si nempe abfíciffum » ponatur 
fiuftum mB 2 magnetis parte negatius AB, Fig. XV, 
omnia haec aeque de ipío valent, atque centrum ma- 
 gneticum nancifcetur, ab extremo zz eo magis verus 
medium: recedens , quo diutius affluxus materiae magne- 
ticae continuatur, antequam penitus fifütur. Cum igi- 
tur effluxus et influxus fluidi eo citius fiffatur, quo 
difficilius materia magnetica per poros corporis nC at- 
que mB mouetur, patefcit , vtroque cafu centrum ma- 
gneticum propinquius futurum extremo zz vel 5, atque 
a medio corporis longinquius remotum , fi chalybs aut 
ferrum infigniter durum, quam f emollitum;, experi- 
mento adhibetur. 
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.. xo3y Expofitis iam iis, quae fecundum theoriamy 
Ít téntamine quod confideramus contingere debent, aut 
poflunt , propria quaedam experiménta mea hic de- 
Kribani, ex quibus patebit, tantum abefle y vé theoria 

éXperimentis. fit contraria y vt potius wvbiuis egregius 
deprehendatür theoríaé ‘cum phaenomenis confen(us. 
fiéri faciebam virgam ex chaiybe puro, bafeos quas 
dratae , cuius latus quoduis 2 lineas aequabat, longitu 
dinis 1o pollicum $ linearum , ipfámque fummo, quo 
ficri potuit, gradu indurari curabam. Virgam haricce im 
duas primum partes confriugebam , quarum; longior, 
quami per A indicabo , erat 5 poll. 9 lin., breuior,, per 
B denotanda , 4 poll. p lin. Fruta haec duo im tabula 
Éignea fibi in facture loco iungebam , valideque verfus 
fe inuicem apprimebam?, vt exacte fe tangerent , atque 
Pro vuico haberi poffent corpore, Magnetificabam tum 
totam hd4nc ex duabus partibus comipofitam virgam , 
tiore Canfoniano infia defcribendo , ac poftquam: hoc 
facun? erat, quamdiu nom remota erat ex fitu fuo 
Virgi , depreliridebami nom nift duos habere ipaam po- 
los , quofumi quidem m4, Fig XIX. erat boreus, m4 
Yero auítralis, vricurique , vt par eft, centrum magnes 
geun , quod quidem: fitum? erat im parte A circa pun- 
dum m, ita vt am effet — 5 poll. z lin, vnde cens 
tum magneticum fere in medio virgae totius pofitum 

erat. 


105) Separabam tum fiuta A et B a f@ imi- 


ceni ; dc deprehendebami fruftumi B, quod antes totum 
Q vni- 
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vnicum folum magnetismi genus poffidebat , duos iang 
naum effe polos. Ex parte nempe d adhuc borea- 
lem, ex parte vero c auftralem oftendebat magnetis- 
mum. Habebat fic quidem frutum B proprium 
centum magneticum in puno n, Fig. XIX, aft 
fitum hoc non erat in medio ipfis, fed propin- 
quius deprehendebatur extremitati e, ita vt effet cn— x 
poll. 8 lin. decimalium , vnde a medio adhuc 4 lineis 
diftabat.  Fruftum A quoque examinans, ad quod ap- 
plicari poffe, omnia ratiocinia $. 98. 99. Ior. leĝo- 
res facillime perfpicient , obíferuabam , centrum magne- 
ticum ipfius, quod antea ab extremo 4 diftabat 7 li- 
neis, mutaffe fitum fuum , atque verfus virgae medium 
promotum effe, ita vt iam effet ^; — x poll. 4 lin. 
vnde a medio adbuc diflabat x poll. 5 bn. à. 


104) Minime contraria funt phaenomena ifta 
theoriae , fed potius fupra deductis ex ipfa confe&ariis 
admodum conformia , vti cuiuis facile patet. Erat au- 
£&em in vtroque virgae frufto, vt modo indicaui centrum 
magneticum non praecife in medio pofitum, fed ab 
ipfo notabiliter adhuc remotum , quod quidem  adícri- 
bendum effe difficultati , quacum fluidum magneticum 
indurati chalybis poros aut intrat, aut egreditur, $. ror. 
ofendi, Spem hinc concipiebam fore , vt poft aliquod 
£empus vtrumque centrum ad medium virgae adhuc 
propius accederet. —Influxus enim atque effluxus fluidi 
magnetici, vti fùpra oflendi non penitus fiftitur, fed 
infigniter folum retardatur,  Seponebam ea propter, vt 


expe- 
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experirer, quomodo phaenomena confentiant theoriae , 
fruftum A, atque poft femihoram circiter denuo ipfum 
examini fübiiciens, inueniebam , eueniffe omnino vti 
fperaueram. Erat snim diftantia magnetici centri a 
punđto ġ, quae antea reperta erat x poll. 4 lin. iam 
1 poll 5 lin. ;. | | 


105) Quoniam aliunde compertum habebam, quod 
infra data opera probabo, dum concutitur ferrum, ape- 
riri quafi ipfius poros, vt liberius durante concufhone 
moueatur per ipfos fluidum magueticum, fpem concepi, 
fore vt centrum magneticum , dum vehementer goncu- 
titur virgae fruftum, adhuc propius ad medium accedat. 
Proieci itaque fruflum DB $0 circiter vicibus, infigni 
cum vehementia in pauimentum lapideum, atque poft- 
quam hoc validas iftas so concufífiones füftinuerat , in- 
veni rurfus euentum theoriae penitus conuenire. Erat 
enim diftantia centri magnetici ab extremo 6, quae 
antea fuerat —r poll $8 lin. iam 2 poll o lin. 
Idem  eueniebat in fruto A, in quo 24 vicibus in 
pauimentum proiecto, adhuc per x lin. propius factum 
erat centrum magaeticum , medio, ita vt iam bms 
effet — 1 poll. 6; lin. 


106) Veniebat alio tempore in mentem , quod 
euidenter probant experimenta infra a me aflferenda , 
in chalybe dum ignitur, aut ínfigniter faltem  calefit, 
motum materiae magnetícae notabiliter fieri liberiorem. 
Coníequens hinc videbatur, fi frufta , quorum hactenus 


phac» 
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phaenomena explicaui, igni expofüiffem , ceotrum mg- 
gneticum ad medium ipforum adhuc propius accedere 
debuiffe. Quoniam autem in cogitationes hafce , dum 
inflitneram experimentum — hactenus defcriptum. , nof 
íncideram , totum tentamen repetendum erat. — Sumfi 
itaque yirgam chalybeam bene induratam longitudinis 
5 poll. 9 lin. eiusdem , wt antea defcripta, craflitiei. 
Diffregi hanc in duo finta A et D, Fig. XIX. quo- 
mm ^ erat 4 poll. 3 ln. B vero 1 poll 6 lin. 
In his more füpra expofito fibi appofitis atque magne- 
tificatis , reperi vnicum centrum magneticum , in m fi- 
tum , V cuius diftantia ab extremo æ erat 2 poll s lin. 
vnde a medio totius aggregati ad parum aberat. Se- 
paratis fruftis , in A centrum  magneticum medio 
propius accedebat, ita wt eflet iam mô — x poll 7 
lin. quae antea fuerat folum x poll. 5 iin. Igni tum 
exponebam hoc fruftum , atque eousque iftud incalefcere 
faciebum , vt coeruleum nanciíceretur colorem. — Poft 
refrigerationem plenariam diftabat centrum  magneticum, 
ab extremo ^, 2 poll į lin. vnde fere in medio iam 
conftitutum erat. ln alia virga fimili, quae erat lon- 
gitudinis 4. poll. 2 lin. et quae habebat centrum  ma- 
gueticum itidem 1 poll 7 lin. ab extremitate diftans, 
alio tempore, per ignitionem , fere exacte ad medium 
promotum effe centrum inueni, erat enim ipfius di(tan- 
tia ab extremo b — 2 poll. x lin. 


107) Non funt, quae hic recenfui tentamina 
fola, quae circa hanc rem inítitui, fed faepius, pluri- 
mis 
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misque vicibus ipfa repeti, quae vero, cum nunquam 
non prorfus fimilem habuerint euentum, prolixius defcri- 
bere operae pretium non eft. Conuici ergo iure iam 
effe poffümus, dum abfcinditur a magnete fruftum , ni- 
hil euenire, quod theoriae contrarium effet, quodque 
non fatis apte cum ipfa confentiret. — Monftrat autem 
fe confenfus phaenomenorum cum  ratiociniis praecipue 
in eo, quod centrum magneticum , partim per fe, fi 
 diuturnior concedatur mora, partim fi liberior concilie- 
tur fluido magnetico in poris motus, ad medium vir- 
gae propius femper propiusque accedere , Omnino vti 
requirit theoria, deprehendatur. — In virgis ex chalybe | 
molliori conftantibus , eadem experimenta inftituens , 
deprehendi, centrum magneticum ftatim poft fruftorum 
feparationem , fere exacte ad frufti cuiusuis medium 
accel, vti ratiocinia $. ror. ,expofita, requirunt. — — 


P |.  CAPVT 


II4. DE ATTRACTIONE 
CAPVT II. 


De attra&cione et repulfione ele&rica 
atque magnetica. 


107) 


ttractio duorum corporum fibi propinquorum, im 
quorum vtroque fluidum, eiusmodi proprietatibus, 
quales fluido magnetico atque electrico  adícripfi- 

mus donatum , vltra quantitatem naturalem abundat, 
quantitatibus œ et à, fupra §. 34. generatim reperta 
—& Òr ; i T e- 
eft, =z; Cum fórmula iftz, cafus omnes qui 
affumi poflunt, comprehendat ($. 35.) et, fiue à, (iue 
€, fiue vtraque harum quantitatum. ponatur — 0, eua- 
neícat, patet hinc idem , quod fupra iam demonftraui- 
mus, ($. 52 ) quod duo ifta corpora non folum in fe 
inuicem plane nom agant, fi vtrumque in ftatu naturali 
conftitutum eft, fed etiam, quod idem hoc verum 
maneat, fi faltem. vnum ipforum in ftatu naturali de- 
prehendatur, quamuis im altero fluidum aut abundet 
aut deficiat. — Certifümum itaque eft theoriae noftrae: 
coufectarium , corpora quaecunque , in flatu naturali 
confütuta , a corporibus quibuscunque , fiue pofitiue , 
fiue negatiue electrificatis, neque attrahi , neque repelli. 
Ad magnetismum. iam non refpicio, de hoc enim im 
fequentibus fpeciatim agere, conueniens erit, 
108) Nulla itaque ex electricitate oriunda, cor- 
porum actio, in alia corpora in ftatu naturali; conftitu- 
ta 
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ta, exfpectanda foret, modo haec corpora, dum ele- 
€trificato cuidam corpori appropinquintur, ftatum na- 
 turalem «onferuarent. Ex fupra autem euoluds princi- 
piis confequens eft, contrarium huius nunquam non 
contingere , et corpora quaeuis, alio corpori ele&rifi- 
cato propinqua, ipfa electrica fieri debere , quamuis 
dum  appropiaquantur, in ftatu naturali fuerint confti- 
tuta.  |Recordemur, vt hoc pateat, eorum quae de 
corporum ele&rificatorum actione , in fluidi elecrici 
particulas, extra ipfa reperiundas, capite antecedente 
demonftrauimus. ^ Probauimus nempe $. ro, attrahi 
fluidum electricum extra corpus A, Fig. XX. repe- 
riudum, fi in hoc corpore fluidum quantitate œ abun- 


det, vi quae =, fiue quod ad idem recidit, repelli 
vi — E",  Quodfi ergo corpus B in fatu naturali 
conftitutum corpori A appropinquetur , in corpore hoc 


xeperiunda materia ele&rica repelletur , vi ifla — 5 


Cogetur itaque, vt partes corpori A» viciniores, CDGH; 
relinquat , deque verfus extremitatem alteram GH EF; 
recipiat. | | 
109) Obtemperabit huic vi fluidum, quantum 
impedimenta, quae forfitan adfunt, hoc permittunt. 
Tale impedimentum oriri pote(t ex difficultate, quacum 
fluidum electricum per corporis B poros mouctur. Si 
nempe fingatnr, corpus B effe perfecte per fe ele&ri- 
cum, quoniam tum materia electrica in poris ipfius 
ita affixa haeret, vt a nulla vi moueri queat, vis 
ipfam propellens nullum íortietur effectum , atque cor- 

P 2 pus 
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pus B ftatum fuum naturalem conferuabit. Si auten? 
corpus B fit imperfecte folum per fe elecricum , id 


eft, aliqualem. folum: ponat fluidi. motui refiftentiam, non’ 


infinitam , tum vis $Z non omnino quidem effectu 


deftituta erit, plenum tamen: non fortietur, atque flui-- 
dum. eo minori gradu propulfioni obediens erit, quo: 
perfectius,. eo maiori autem, quo' imperfe&tius. corpus: 
B eft per fe electricum.. Si tandem corpus B. omnino: 
fit nor per fe electricum ,. ob refiflentiam: tum nullam, 
vis % plenum: fuum: effe&um: non: confequi. non: 
poteft, : 

" xro) Primus ifforunr cafüunr,. quantum hactenus: 
Ícimus, in: natura locum non habet, nullum enim ha- 
&enus corpus repertum eft , cui perfecte per fe clectri- 
ci nomen imponi poffet. Si vero daretur eiusmodi 
corpus aut aliquando: inueniatur, dubium. eft nullum , 
hoc ftatum fuum! naturalem: in: appropinquatione 2 
alia corpora electrfficata femper conferuaturum effe , 
que proinde nunquam a corporibus: quomo 
electrificatis attractum iri. ^ Cafus itaque fecundus atque 
tertius ad nos praecipue fpectant. ^ Confideremus. pri- 
mum: vltimum eorum: paulo: maiori cura. Tranfibit 
hic equidem, obediens repulfioni , quae in ipfam exer- 
cetur, materia ele&rica, ab extremitate CD, verfus 
magis diffitas: corporis B. partes, aft duplex hic con- 
tingere poteft cafus. Vel enim corpus B. vndique cor- 
poribus per fe ele&tricis cingitur , qualis cafas foret, fi 
v. g. ex filo ferico füfpenfum effet, atque aëre f icco 
ambiatur, vel fluidum electricum libere ex iplo ema- 

Dare 
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fare poteft, prouti fit, fi a corpore quodam non per 
fe electrico contingatur. ^ Si prius fumatur, propulía 
materia eléctrica , effluere ex: corpore B non poterit , 
vnde neceffario circa extremitatem EF accumulabitur. 
Corpus itaque B tum. ir ftatum, $. 15, confideratum 
redigetur , atque’ pars: ipfius ,. corpori: A  obuerfa 
CDGH , fluido electrico: vacua ,. auería: vero: EF GH- 
ipfo repletur euadet:- 

111) Vt ergo quaenam fit mutur corporum A. 
et B ac&io' in: fe; inuicem diiudicare queamus , ponamus: 


quantitatem fluidi. ele&rici naturalem ,. parti CDGH 


aut EFGH. competentem =Q, eam' vero' quae cor- 


pori A competit =g}. abundet. porro? in corpore A 


fluidum qùañtitate: 9,. ex CDGH vero in EFGH 
propulfa potiatur quantitas fluidi —(. Si iam in fot- 
mula generali. §.- 47. euoluta' , ponatur z—-—(3 
b—-- Q, c—0, e—93, f—o, g—o, adaptabitur ipfa: 
cafui , quem' hic 'confideramus. , et attráctio" miutüà' cor. 
porum: A et B erit: HeRR DB TM. 
Eft autem: haec. vis, ob r2 7^, pofitiaa , . vnde confe 
quens. eft, fub’ affiimtis: hactenus: circumftantiis. corpus: 
A, corpus B: fibi propinquum: primum: electricum: red 
dere , tum' vero attrahere:- 
112) Quo’ propius: corpus B: admouetür^ corpori: 
A, eo maiorem: fieri! vim' ipfius repellentem ($. 108.) 
per fe euidens: eff. ^ Cumv itaque. vis: maior, maiorem’ 
producere: debeat effecum',. minor minorem, patet: 
tanto' maiori gtadu' crefcere debere partis CDGH eua 
cuationem , partis vero EFGH repletionem , quo' pro-- 
P3 | pius 
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pius fibi corpora admouentur. ^ Euidens itaque eft f$ 
ficri maius cum decre(cente, minus vero cum creícente 
diftantia, vnde q'0que vis attrahens TD in maio- 
ribus diflantiis minor , in minoribus maior euadet. 
Eatenus equidem pertingere poffumus folium theoriae 
ope , aft quaenam praecife fit lex , fecundum quam vis 
attrahens mutatur cum mutata diftantia, ex ipla non 
liquet, neque determinare hactenus audeo. Spem tamen 
alo, ope principiorum theoriae electricae hic tradito- 
rum , cum experimentis idoneis combinatorum ` aditum 
ad hoc naturae myílerium parari poffe, cui eruendo in 
pofterum omnem nauabo operam. 


113) Vt plenam largiamur iis, quae in $ antec, 
dica funt lucem , ponamus corpus B per appropinqua- 
tionem ad corpus A electricum factum effe , atque vt 
füppofüimus quantitatem fluidi — 8 ex CDGH in 
EFGH propulfim effe. ^ Cogitemus porro particulam 
quandam fluidi 1, circa GH fitam efe, ac vim qua 
particula ifla agitatur determinemus. ^ Triplicem effe 
vim iftam , particulam l1 verfus interiora corporis B 
follicitantem, ad primum intuitum patet. Si enim de- 
nominationes antea víurpatae retineantur, dicatur vero 
vis qua particula I agitatur a fluidi electrici quantitate 
naturali, corpori A competente = 3°, atque vis ea, 
qua fluidi quantitas naturalis part CDGH aut EFGH 
competens agit in ipfam = e; repelletur particula I a 
corpore A, verfus EF vi = -+~ M $. 10, atque a par- 


ge EFGH, verfus CD E j a parte autem CDGH 
| verfus 
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verfus CD vi =% attrahetur. ota itaque vis, qua 
ipfa verfus EF sonditum eft — iie Tenues 
itaque debet fluidum dte ex parte CDGH. 
im partem EF GH. Quoniam autem tramfluxu ifto, 
B femper augetur, wis haec transfluxum producens con- 
tinuo minor euadet. X Non autem fifti poterit omnino 
hic pni tranfitus , nifi poftquam (2 tantunv increuit , 
ye 9€ — tee factum. fit = 0. Quo maius itaque eft 
ie eo CN erit B, fen quantitas fluidi ex CDGH 
in EFGH. propulfi ; quapropter, cum e^ creícat, fi 
diftantia corporum A et D imminuatur, quo propius 
fibi admouentur corpora. co. maius fit Q, vti $. antec. 
füppotui.. 
rr4) Si vero, vt ad alterum cafüm tranfeamus ,. 
corpus B contingatur a corpore quodam alio C, 
Fig XXI, nom per fe electrico, aliisque corporibus- 
per fe ele&rici» nom fuffulto, vt libere fic fluidum 
emanare queat, accumulatio fluidi electrici , im parte 
EFGH, qualis iw cafu antecedenti contingebar , locum 
non habet. St enim compütemus vim, qua "rgetur 
particula K circa fuperficiem FE exiftens, verfus cor- 
pus C, fi fluidum expulíum ex parte CDGH fubfifte-» 
ret in parte E FGH, atque. particula. K ponatur re- 
pelli, a qeantitate fluidi naturali , corpori A, PUDE. 
que CDGH et EFGH competente viribus e/^2/ et 
g, reperitur ipfam propelli a corpore A verfus. C. vi 
=% , atque a parte EF GH vf ae, 4 parte verð 


€ DGH trahi in dire&ione contraria: vi RE. Vis. 
crgo 
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ergo tota particulam K  verfrs C  propellens erit 

= eps pz Patet autem , cum e fit maius e, 
vim " hancce femper effe pofitiuam, neque euadere poffe 
—0.  Accumulatio itaque eiusmodi, qualis in cafü an- 
tecedente fubfiflere iam non poteft , fed fluidum ex 
CDGH in EFGH propulíum, inde, minimum €x 
parte, in corpus C tranfire debet. 


1X5) Vt itaque rite .concpiamus, .quid ‘hocce 
cafu euenire, et in quemnam ftatum redigi debeat cor- 
pus B, fumamus quantitatem fluidi elettrici in EFGH 
abundantis, quam aequalem effe non poffe modo 
probanimus , efe =y, ac fi fimili modo, vt in 6. 
antec. vim qua vrgetur particula K verfus corpus C 
computemus , reperietur ipfa E -l- Ye E, Eui- 
dens hic eft, in eum ftatum corpus . B peruenturum ; 
vt vis haec nulla fit, priusquam enim hoc fatum eft, 
propulía materia electrica continuo adhuc in corpus C 
tranfire debet. Quo vero formula : p -+ verer eua- 
dat nulla, neceffe eft, vt quantitas 35 "al fit negatiua, 
nifi enim hoc fit, de(truere ipfa Mili" EL non 
poterit. Liquet. autem, modo fuerit 2 negativum; 
pofīibile efe, vt tota formula se -- iE 
euanefcat. | 


A Varii vero dantur cafus, in quibus quan- 


titas pis negatiua fieri poteft Obtinetur hoc 
nempe E 


I) Y 
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1) y fit ipfum negatiuum , quo cafu pars quoque 
EFGH negatiue electrica. erit 

2) fi y fit =v, quo calu pars EFGH in flatu 
naturali conftituta eft. | 

3) fi «y fit quidem pofitiuum, hincque pars quoque 
EFGH pofitiue electrica , at y e Bge’. "Vt hoc ob- 
fineatur, neceffe eft, vt fi 8517 Cum autem e fit 
femper mains quam g’, hinc $ maius vnitate, atque 
proinde '^ maius quam «y, omnino neceffe erit, vt y 
a (Q notabiliter fuperetur. 

117) Si formulas, quae pro quouis iftorum ca- 
fuum, vim qua fe corpora A et D attrahunt, indicant, 
debitos fubftituendo valores in formulam generalem 
$. 43. erutam , euoluamus, erit 
Pro cafu primo, vbi y negatiuum 

-+ (Br A-y 7)8 
Q4 


Pro cafu fecundo, vbi y —o 


Pro «afu tertio, vbi ^y pofitiuum 
2r (gr— yr)8 
Q4 


Pro cafu autem hoc vltimo eft BS ^y; fi ergo pona- 
mus effe y= fßB— p, tranfibit formula inuenta, in 


-+ò g(r— r^) 2-9 yr" 
Q.4 
Q 


Formu- 
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Formulae hae omnes fünt pofitiuae. Pro hoc 
itaque caíu idem valet, quod pro antecedente, ($. 1rix) 
Corpus nempe B, dum appropinquatur corpori A fit 
primum ele&ricum, tum vero ab ipfo attrahitur. No- 
tandum tamen adhuc eft, etfi omnes circumftantiae po- 
nantur eaedem , pro cafu hocce vim attrahentem effe 
maiorem , quam pro antecedenti, Formulae enim hic 
repertae omnes maiores funt BR , per quam for- 
mulam , fecundum $ zirr, vis attrahens, priori cafu 
locum habens, exprimitur. 


118) Si iam et eum con(ideremus cafum , vbi 
corpus B eft per fe ele&ricum , aft imperfecte modo 
tale, patet, omnia huc trahi poffe ratiocinia , quibus 
antea vfi fumus, fimilemque vbiuis effe debere euentum, 
Obtineut nempe hic omnia, quae prius dicta funt 
($ 110.117), neque alia hic datur diuerfitas , nifi 
quod ob difficultatem , quacum in huiusmodi corporum 
poris fluidum elecricum mouetur, vis fluidum propel- 
lens, minus plenum fortiatur effectum. Aft fequi hinc 
nihil aliud poteft, nifi vt quantitas propulae ex CDGH 
in EFGH materiae electricae , minor fit, quam foret, 
fi corpus B effet perfecte non per fe ele&ricum. Ge- 
neratim itaque talia quoque corpora , dum pofitiue ele- 
&rificato corpori appropinquantur, ipfi electrica euadunt, 
et tum attrahuatur, aft quoniam non tanto gradu a 
ftatu naturali deturbantur , vt non per fe elecrica, at- 
que (3 pro ipfis minus eft, quam pro non per fe ele- 
&ricis, vis quoque qua per {fe eletrica attrahuntur , 

languia 
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languidior erit vi, qua non per fe eledrica, fub cir- 
cumítantis iisdem , agitantur. Facile enim perípicitur i 
formulas , quibus vires attractrices exprimuntur , mino- 
res euadere , fi B decreícat. 


.1irg) Examinauimus hactenus cafum, vbi fluidum 
ele&ticum in A abundat. Quodf iam ad alterum tran- 
feamus, vbi in corpore ifto fluidi quantitas infra natu- 
ralem imminuta eft, euidens eft ex $. 12, attrahi 
fluidum electricam verfus corpus A, vi =+. . Cum 
itaque haec vis fit pofitiua , fluidum in corpore B con- 
tentum , non iam vt antea repellitur, fed verfus fuper- 
ficiem CD attrahitur, vade partem EFGH relinquere, 
feque verfus partem. CDGH recipere debet. Quod 
jam, quae confequi hinc debeant , inquirendum nobis 
fümamus , facile patet , penitus fimili modo  ratiocinia 
fubduci poffe, quam pro cafit antecedenti factum cft. 


r20) Si itaque primum corpus B, Fig. XX fit 
non per fe elecricum , aft aliis corporibus per fe ele- 
tricis , quae liberum fluidi effluxum aut affüluxum ine 
hitere valent , circumdatum , atque, retentis fupra af- 
fumtis denominationibus, quantitate vero fluidi in A 
deficiente dicta =ò, ac quantitate fluidi, quae ex EFGH 
ia CDGH tranfit = (2, calculus fimili modo, wt 
6. xxr inflitoatur , reperietur attractio mutua corpo- 
rum, prorfus vti fupra = Hran, Valent itaque 
etiam pro hocce cafu omnia quae $. 112.113. probata 
exftant. Vis enim qua particula I , circa GH reperiun 
da iam ad transfluxum ex parte EFGH in partem CGDH 


Q 2 virge- 
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vrgetur, fimili calculo , quo $. 113 vfus fum, inuenit 
=s —2¢r Quo maius ergo fit j£ , id eff, quo 
magis fibi appropinquautur corpora A et B, eo ma- 
ius requiritur (3, vr vis particulam I vrgens ad. niliilum 
redigatur. Quo  propiuquiora itaque fiunt corpori A 
et B, eo maiori gradu fluidum ex EFGH euacuitur, 
in CDGH vero accumulatur , fimul autem vis qua fe 
trahunt corpora, fecundum fünctionem quandam: di(tan- 


tiae, hactenus tamen ignotam , iucreícit, 


121) Si im corpus D libere influere queat ma- 
tería ele&rica, vti fit fi a corpore nom per fe electri- 
co C, Fig. XXI contngatur, tum particula fluidi Æ, 
prope fuperficiem EF exittens, vrgetur ad introitum 
in partem EFGH vi =e y veee, dida quan- 
titate fluidi in EFGH deficiente =y , quod fimili 
razione, vt $. 1:5 patet, neque influxus hic fiti po* 
terit, nifí poítquam haec vis ad nmihilum redata eft. 
Cum autem hoc non fiat, nifi tribus iflis cafibus $. x16 
euolutis , euidens eit, fieri debere aut y  negitiuum, 
aut — o , aut poüitiuum quidem, aft quintitate EP mi- 
nus. Caf primo pars EFGH erit pofitiue. electrica , 
fecundo in ftatu naturzli conftituta , tertio negatiue quie 
dem , aft inferiori gradu, qmm CDGH, ele&rica. 
Si denique formulas, vim corporum attrabentem ex- 
primentes, fimili ratione , vt $. x17 factum, cuolus- 
mus, erit 


Pro 


ET REPULSIONE ELECTR. ET MAGN. iss 
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Pro cafü fecundo, vbi yZ 
+ògr 

7 | Q4 

Pro cafu tertio, vbi y pofitiuum 


~-f} (B7 — y r) 
Q4 


Quoniam antem fioc cai eft Gy, fubfütuatur 
Q6, loco ipüus y, ac obtinebitur — 
Hò Gir-r/)2-8 y r^ 


fro hoc itaque cafit itidem veruni eft, quod 
corpus B, corpori negitiue electrico apptopinquatum, 
ele&ricumi primum euadat, tum vero attrahatur, Quac 
poro de virum harum. qdantinite füb finem $. 117 
monui, pro hocce cafu quoque valere, liquet, Si tan- 
dem corpus B, negitiue electrico A propinquum, fit 
per fe electricum , non tamen fummo gradu, fed im- 
perfecte folum tale , applicando ratiocinia $. 11$ víüur- 
pita, ad easdem vt inibi peruenietur coriclnfiories. 
122) Confiderauimus hactenus cafos folum eos, 
ybi totam corpus A, iù eum flitum redactum: eft, vt 
fit vel poftiúe vel negatine electricum. Obtinere au- 
tem poteft tértius adhuc cafus, ybi corpus ÁA :ex vna 
farte pofitiuari, ex altera negatiuant polidet electrici- 
Q 3 tatem 
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tatem , quo caíüs lagenae Lugdunenfis pertinet. Facile 
autem hic cafus, pot hactenus tradita, expeditur. 
Oftenfum enim eft fupra, $. 21. 24 triplicem efe 
poffe ftatum , in quo corpus A reperitur, dum ea, qua 
dixi, ratione electrificatum eft. Vel enim pars NOIK 
Fig. XXII corpori P obuera in fluidum electricum 
plane non agit, vel corpus A ex hac parte fluidum 
attrahit , vel denique iftud repellit. Si primum fit, 
corpus A in fluidum electricum in B contentum non 
agit. Corpus itaque B corpori A admotum, ftatum 
fuum naturalem coníeruat , nullaque proinde datur cor- 
porum actio in fe inuicem. Si vero corpus A ex 
parte IK fluidum repellat, tum facile concipitur, omnia 
ratiocinia huc trahi poffe, quibus 6. 113. 118, vfus 
fam. Cum enim hoc cafn corpus A, omnino agat 
in fluidum ele&ricum , extra iftud reperiundum , vti 
corpus pofitiue elecricum , per íe patet, quae de cora 
pore pofiiiue electrico füperius demonftrata funt, pro 
ipfo fimiliter valere. Sin «ero corpus A ex parte 
corpori B obuerfa fluidum attrahat, pro neg tiue ele- 
Crico haberi poteft, cum omnino vt tale agat, vnde 
quae §. 119.121 dica funt, ad hunc quoque calum 
applicari poterunt. Patent haec omnia fatis cüidenter, 
vt prolixior! calculo, qui ad euoluendas formulas pro 
hifce cafibus valentes, requiritur , fuperfedere facile que- 
amus. Si quis interim formulas iftis, de(ideret , de- 
promere ipfas leui negotio ex $ 43 poterit. 

125) Difpiciendum iam erit, quemadmodum 
hactenus propofita theoriae innixa ratiocinia, cum €x- 


peria 
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perientia conueniant , vbi confenfüm quidem plenarium 
inueniemus. Primum namque in vulgus notum eft, 
corpus quoduis in ftatu naturali conftituruum , corpori 
elce&rificato admotum , ab ipfo vti theoria ftatuit, at- 
trahi , «nde ex hac parte, euolutae hic propofitiones, 
wlteriori per experimenta confirmatione non indigent. 
Aft afferui, duce theoria, attractionem hanc non con- 
tingere, nifi quatenus et poftquam corpus attractum 
iplum electricum factum eft. Praecipuus itaque rei 
cardo in eo verfatur, vt an per experientiam. compro- 
betur, quod corpus quoduis in flatu naturali conftitu- 
tum, ele&rificato corpori admotum, ipfum a ftatu 
naturali deturbetur , atque elcctricum euadat, inquira- 
mus.  Tamet(ü autem hoc per inuenta Francklini iam 
ita pateat, vt nouis experimentis vix indigeamus, ope- 
rae pretium tamen iudico, experimenta ifta theoriae 
ita aptare, vt nullum de veritate a me propofitorum 
dubium fuüpereffe queat. | 
124) Imponatur itaque vitreis füleris CD , EF, 
Fig. XXIII , virga metallica AB, pedem circiter lon- 
gi, ac extremo ipfius A imponatur fruftum quoddam 
metallicum , pollicem circiter integrum aut dimidium, 
longum, GL , in medio vncinulo M praeditum , cui 
alligatum eft filum fericum bene exficcatum HM. Su- 
matur tum cylinder vitreus electrificatorius IK , ac 
poftquam attritu hic electrificatus eft, ad pollicis circi- 
ter diítantiam appropinquetur extremo virgae A , et 
immotus ita detineatur.  Eleuetur tum mediante filo 
ferico HM metallum GL , atque fükro cuidam vitreo, 
| No 
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No imponatur. Si iam corpus GL examinetur, elg- 
&ricum deprehendetur, et quidem negatiue fale. Sø- 
cundo tum experimento fiant omnia defcripta ratione, 
atque tubus vitreus IK denno admoueatur extremo A , 
corpus vero GL. imponatur extremo alteri virgae B, 
atque fi omnia fiant, vt iu experimento antecedente , 
corpus g} fiue GL , fulcro NO impofitum , ele&ricum 
rurfus erit, fed contrariam quam antea, pofitiuam 
nempe poffidebit ele&ricitatem. Si cylinder fulphureys 
loco vitrei tubi adhibeatur, fimilis per omnia erit euen- 
tus, modo, quod iam contrario ordine, GL extremo A 
.impofitum , pofitiue , extremo vero B applicatum , ne- 
gatiue ele&ricum euadat. Comprobant haec quatuor 
experimenta veritatem a me {fupra expofitorum admo- 
dum euidenter , quod quidem ita patet, vt explicatione 
vlteriori füperfedere queam. 

125) Impofito poftea rurfus corpore GL, eg- 
tremitati virgae A , denuo tubus vitreus aut cylinder 
fulphureus E virgae verlus A admoueatur, aft 
contingatur iam virga verfus B a corpore quodam non 
per fe electrico, per quod libere affluere aut diffluere 
poteft, materia electrica. Eleustum tunc corpus GL 
ac fulcro NO impofitum , deprehendetur denuo electri- 
cum, pofitiue vero tale, fi cylinder "fulphureus , aft 
negatiue fi tubus vitreus in vfum vocetur. Si denique 
corpus GL virgae circa B imponatur, in reliquis au- 
tem omnia fiant, quae antea obfíeruata funt, adhiben- 
do tubum vitreum , reperietur interdum corpus GL, 
vti antea, negatiuam nancifi ele&tricitatem , interdum 


nullam, 
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tullam, immo interdum pofitiuam , aft debili faltem 
gradu. Subftituendo autem cylindrum fülphureum tubo 
vitreo , itidem interdum pofitiue electricum , interdum 
in ftatu naturali conftitutum , interdum negatiue, aft de- 
biliter inodo, ele&ricum , deprehendetur.  Phaenome- 
norum iftorum ratio, euidenter patet, ex $. 115. xar, 
cum quibus ita confentiunt phaenomena haecce, vt ra- 
tiociniorum ibi prolatorum veritatem plane demone 
firent. | : 
126) Quamuis experimenta ifta, eorumque cum 
theoria comparatio, omnia iam , vt exiftimo, dubia 
eximere queant, circa paradoxam fupra a me prolatam 
(9. 33) propofirionem forfitan enata, quod corpus in 
flatu naturali conftitutum, quatenus et quamdiu təle eft, 
2 corpore electrificato nullo aut attrahatur, aut repel- 
latur, operae tamen pretium iudico, iungere adhuc 
quaedam , quae rei huic vlteriorem largiri poffunt lu- 
cem.  Facle perfpicitur, fi vera fint, quae hactenus 
de attractione corporum in ftatu naturali conftitutorum, 
docui, confequens hinc effe, eo fortius femper debere 
attrahi corpora, quo fortius per appropinquationem 
corporis electrificati ipfa redduntur electrica , eo vero 
debiliorem füturam hanc a&ionem , quo difficilius, at- 
que debilius , fub adductis circumftantijs, ele&rica eua- 
dunt. Cum itaque euidens fit, corpora per fe electrica, 
ob difficultatem, qua materia electrica in poris ipforum 
mouetur , corpori electrificato admota , minori femper 
gradu fieri electrica , quam quidem fimilibus füb cir- 
cumítantüs contingit in corporibus non per fe ele&ricis 
R 
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($. 118. 121r) quod experientiae quoque, idem te(tan-- 
ti optime congruit , ex: theoria noftra: ,, modoque attra- 
tionem: electricam: explicandi hic propofito , confe- 
quens: eft, fi: omnes, circumftantiae fint eaedem, debi- 
lius: attrabi: debere: corpora per fe electrica, non per fe 
clectricis., atque: inter: ipfa, debilius femper, quae ma- 
gis. fortius. quae: minus: fünt: per fe electrica. Conio- 
nam autem.- hic. effe (heoriam: experientiae, omnibus 
qui inftitnendis experimentis ele&ricis operam dederunt 
notiffimum. eft. Immo cum experientia fola mon(tret, 
Corpora. omnia. electrificato: corpori : admota , fieri ele- 
€trica , ac attrahi. quidem, débilius autem ea,. quae de- 
bilius electrica fieri obferuantur, etiam fine theoriae 
Ope- flatuendi. caufa. datur, fi corpus quoddam ele&ri- 
ficato. corpori admotum: omnino: non euaderet electri- 
cum, etiam plane attracum: non: iri: 

| r27) Datur porro: phaenomenon, füpra iam com- 
memoratum: ($. 55.) quod, nifi theoria noftra admitta- 
tur, pro infigni paradoxo agnofcendum foret , cuius 
autem: ratio, vel primo intuitu ex theoria- patet. At- 
terantur fibi inuicem. duo: vitra fpeculria, ABCD; 
EFGH, Fig IX, modo quem $. 55. indicaui. Si 
jam ipfa poft attritum a fe inuicem feparantur, quod: 
vis. eorum folitarie fümtum , penduli NO globulum: 
attrahit.. — Si itaque iungantur fibi tabulae iftae, exfpe- 
candum: foret , cum: et anterior et. poflerior: fola. pen- 
dulüm. attrahat, aggregatum ipfarum adhuc fortiorem. 
exercere: debere: attractionem , quam fit, dum: vnica: 
fola adhibetur. Cum enim iam pendulum. vrgeatur: 
| s | : a. dua- 
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4. duabus viribus, ad «eundem effectum tendentibus , 
qurum altera a lamina ABCD, altera a lamina 
EFGH exercetur, fecundum prima ratiocinandi prin- 
cipia , concludi debere videtar, duplicata quafi vi, du- 
plicem circiter oriri debere effectum. Per experientiam 
-autem , vt fupra $. 55. iam annotaui, plane contra- 
rium huius deprehenditur. Statum enim dum tabulae 
iunguntur, vis attractiua ommno filet, ac penitus €X- 
finguitur. —Phaenomenon hoc difficillimum femper «tit 
filuare iis, qui theoriam noftram admittere nolunt. 
Aft conceffa ipfa, fine negotio phaenomeni ratio red- 
ditur. Tabala enim ABCD, fi fit v. g. poficiue 
electrica ,, repulfionem in "materiam clectricam in glo: 
bulo O contentam exercens, conatum -exícrit, globu- 
lum hunc in eum ftatum :deducendi, vt ex parte la- 
minae obuería, negatiue, €x uuería vero pofitiue elcctri- 
Cus euadat, — E contrario lamma EFGH ipfi iuncia, 
quae eft negatiue electrica , tendit ad effe&um dircã&e 
oppofitum producendum. Cum enim ipfa fluidum ele- 
é&ricum in globulo reperiundum  attrahat, tendit ipfa 
ad partem globuli laminis obuerfam , pofitiue ,  auerfim 
vero, negitiue electricam reddendam. (Cum itaque vires 
hse contrariae fint aequales ($. 60.), nulla earum ef- 
fectum {ortictur . fed globulus O ftatum naturalem non 
immutatum  feruabit, et theoriae noftrae conformiter, 
neque a pofitiue electrica. lamina ABCD, neque a 
negatiue electrica EFGH, hinc neque ab ipíarum ag- 
gregato, attrahi poterit. —Euidenter itaque monftrat eX- 
perimentum hocce, modo in corpore electricitatis pro- 

R 2 ductio 
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ductio impediatur, nullam dari corporum ele&riftcatorum 
in iftud actionem. 


128) Tranütus iam nobis faciendas eft, ad dili- 
gentius examinanda pliaenomena, quae oriuntur, fi 
vtrumque corporum A et B fibi propinquorum , Fig. 
XXII, clectricitatem fiue pofitiuam , fiue negativam 
poffideat. Videri equidem poffet, expediri hunc cafum, 
per ea , quae fupra $. 56. tradita funt, aft notandum, 
examinafle nos inibi aCionem «corporum iu fe ipuicem, 
quatenus et quamdiu ftatum qui ipfis affignabatur pofi- 
dent, competentem , non autem refpexiffe nos, ad 
mutationem ftatus, quae in corporibus iftis contingit , 
dum fibi appropinquantur, vnde peculiare examen haec 
res omnino adhuc mereri, iudicanda ef. —— Concipia- 
mus ergo primum duo corpora A et D, quae fibi ap- 
propinquautur, vtrumque effe poftiue clecricum , ae 
quid accidere corporibus iftis debeat, inquiramus. Po- 
namus autem in corpore A fluidum electricum vltra 
quantitatem naturalem — 24 accumulatum effe quanti- 
tate æ, in B vero vltra quantitatem naturalem = 2 Q-, 
quantitate (3. | 


12g) Facile ex fupra traditis patet, exercere hic 
corpus A in fluidum eleđtricam in B contentum repul- 
fionem , atque corpus D vicifüm in iftud, quod in A 
continetur. Cum itaque fluidum electricum ab extre- 
mitatibus CD,IK verfss EF et LM propellatur, vni- 
formiter diftributum , vt erat ante corporum appropiu- 


qua- 
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quationem , manere nequit fluidum electricum., fed ali- 
qua ipfius pars, partes NOIK, CDGH relinquere , 
feque in LMNO, GHEF recipere debet. — Sit quan- 
titas fluidi, quae tranfit ex IKNO in LMNO—4, 
que vero emanuit ex CDGH ia GHEF — 6, ac 
fi iam in formula $. 43. euoluti, ponamus e—$—, 
f—£--*, £—0, a=f—0, 5—9-- 0, c=0, expri- 
met ipla vim qua corpora A «t B fe mutuo ate 
trahunt. — 

150) Cum quantitatum 44 atque 6 magnitudo , 
pendeat, vti per fe manifetum eft; a magnitudine vis 
repcllentis quam corpora B et A exercent, hae vero 
vires rurfus tam a quantitate fluidi in corpore vtroque 
abundantis, euim a mutua corporuth diflantia a fe inm- 
vicem , vti ex formula $. ro. eruta liquet ; facile con. 
cipitur, poffibile effe , vt ita adaptetur, tam quantitas 
fluidi aut in A, aut in D, aut in vtroque corpore 
abundans, quam corporum a fe inuicem diffantia, vt 
aut y füperet *, aut Ó maius fiat Ñ, aut vtrumque 
contingat. Fieri itaque poteft, vt aut æ folum , aut e+ 
folum , aut vtraque quantitas fiat negatiua. Quamdiu 
quidem , omnes quatuor quantitates 4,b,e,f, funt pofi- 
tiuae , per fe patet, formulam — Y Cte. 
fürrogatis valoribus pofitiuis , femper manere negati- 
vim. Aft fi ponatur, aut 4, aut Z, aut vtram- 
que quantitatem ,. negatiuum valorem acquirere , fit 
ipla, vel | 
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de quibus formulis manifeftum eft, pofbile effe, vt 
queus earum aut pofitiua fit, aut nulla, immo etiam, 
vt negatiua euadat. Varii itaque effe poffunt euentus , 
fi corpora duo pofitiue electrica fibi inuicem admouean- 
tur, qui tamen ad tres commode reducuntur. Vel 
enim talem * atque ð habent valorem, vt vis attracti- 
wa corporum A et D fit negatiua, tumque fe repellunt, 
vel vis ifta fit pofitiuaa ,  corporaque fe^ attrahunt , vel 
tandem attradio fit d. atque corpora in fe P ane 
non agunt. 


131) Oriuntur exinde phaenomena quacdam no- 
tabilia , quae paradoxi quid, et ab analogia aliarum 
operationum naturae alienum , continere videri poflunt. 
Sic v. g. fieri potet, vt duo corpora longus a fe 
inuicem remota, fe repellant, fi vero per vim quan- 
dam externam cogantur propius ad fe inuicem acce- 
dere , fe mutuo trahere incipiant. Quamdiu emm cor- 
pora longius a fe diftant, vires repellentes quibus quod- 
uis eorum vrget fluidum in alteró contentum funt debi- 
les, hinc y atque 6 quantitates tatis Hired Fien ita- 
que poteft, vt tum fit 424 et 6 P, hincque a ete 
voL habeant pem , atque corpora A et B fe re- 
pel- 


s- 
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pellant ($. 436. ^ . Quoniam: autem , propius fibi ad- 
-mótis corporibus, vires repellentes ; : " hinc y atque 6, 
crefcunt' cum ` diffantia imminuta, fiéti omnino poteft, 
vé tum quantitates é= $ — et pum O, aut vtraque, 
qut faltem altera, fiant negatiuae', totaque vis, qua fe 
-corpora repellant, fimiliter valorem negatiuum adipifca- 
'tur ($. r30;J. re 

rg2) Fieri porro poteft ,. vt quamdi corpus A 
debili faltem: gradu ele&ricum elt, corpus D: repellat, 
fi vero fortiori gradu electrificetur- , iftud: attrahere: inci- 
piat. Si enim corpus A. debiliter. eft electricum ,. vis 
Tepulfiua ipfius, quam in fluidum in. B contentum exercet, 
parua eff, vnde paruum. quoque erit 0. Fieri. itaque. 
poteft; vt tum quantitas 2 —60—6, omnesque quatuor 
quantitates 2,5,e,.f. fint pofitiuae.. Si autem fluidi ele- 
&rici in A abundautis copia augeatur, 6 increfcit, vn- 
de: tum £—6 —4 euadere poteft negatiuum , visque qua 
corpora A et.B.in fe inuicem: agunt. abire in sid 
feu attractricem. | 

133) Contraria videri poffunt phaenomema i ifta 
analogiae naturae, in: eo, quod in primo eorum, 
($. x31.) non vt alias naturae folenne eft, vis 
increfat dum diftantia imminuitur, fed e contrario de- 
crefcat vltra o, et in: contrarium abeat ; atque in po- 
fteriori (§ 152. y cum auca maffi, vis itidem non 
augeatur, fed' potius tranfeundo per o in contrarium 
jmminuatur, quod' quidem: confuetudini naturae omnino 
contrariumy eft. Magna certe paradoxa habenda pro~- 
inde forent  phaenomena ifta, nifi ex theoria noftra 
i ljucu* 
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Auculenter pateret, ct ortus ipforum, et cum  funda4. 
mentalibus naturae legibus, amicus confenfus. Non 
parum autem fimul theoriae noftrae accedit probabilita- 
tis, exinde , quod affumta ipfa, phaenomena haec pa- 
radoxa, cum legibus naturae fundamentalibus tam apte 
concilientur , quod quidem , an per alias quascunque 
hypothefes, hactenus excogitatzs, aeque féliciter fieri 
queat, yalde dubito. 

134) Plane fimilia obtinent, fi vtrumque corpo- 
rum A et D negatiue electricum fuerit. — Hoc enim 
caíu , corpus A materiam elecricam in B reperiundam, 
et viciffim corpus B, eam quae in A continetur, at- 
trahit, vnde confequens eft, fluidum -«ele&ricum non 
manere vniformiter diflributum , vti erat antequam cor- 
pora fibi admouebantur. ^ Recipere fe potius debet, 
pars fluidi aliqua ex EFGH in CDGH, et ex 
LMNO in IKNO. Si itaque quantitatem fluidi quae 
deficit in A ponamus —a, in B— Q, atque dicamus 
porro quantitatem, quae tranfit ex LM NO in IKNO 
=n, eam vcro quae ex EFGH in CDGH fe rece- 
pit =, atque ponamus tum in formula generali 
6. 43, e—- t-- y, f——$2-"gco.a- -Ẹ+n, 
b= — F -M, co , feu quod ad idem recidit, fi po- 


namus in formula , é. 43 , quantitates 2,5, e, f, , nega. 
tias, g vero et c—o0, (quo cafu prodit =+ imei terit 


eadem nempe formula , quae locum habet, fi a,b, e f, 
fuerint pofítiua) " fat poftea, e= f-m f- 5 p^ 
g = E xc m =Ë > i- V, prodibit formula, quae pro 

hocce 
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caù actionem corporum A et B in fe inuicem, 
exprimit. 

155) Liquet hic fimili ratione vt pro caíu an- 
tecedenti, ($. 130.) pro varia quantitatum y atque 6 
determinatione fieri poffe, vt corporum A et D vis 
attractiua , aut negatiua fit, aut pofitiua, immo inter- 
dum queque nulla , quare ct hocce quoque cafu, idem 
valet quod pro antecedenti. Corpora nempe A et B 
negatiue electrica fibi propinqua , aut repellunt fe, aut 
attrahunt, aut omnino in fe inuicem non agunt Lo- 
cum porro hic quoque habent ;phaenomena, $. 13r. 
£t 152, recenfita. Fieri namque poteit, vt non folum 
- corpora duo negatiue electrica ex maiori diflantia fe 
repellant , propius vero fibi admota , {fe attrahere inci- 
piant, fed etiam, vt corpus A debiliter negatiue ele- 
Gricum, repellat corpus D, fortius autem electrificatum, 
iftu: attrahat Cum omnia ifta, prorfus fimili ratione, 
vt $. 131. 132. factum eft, demonftrentur, vt vlterius 
haec exponam, plane opus non eft. 

156) Per fimiles srgumentationes expeditur tan- 
dem cafus quoque vltimus , vbi alterum corporum fibi 
admotorum , v. g. A pofitiue, alterum B negatiue eft 
ele&iicum. 'Caíü hocce corpus A materiam electricam 
in B contentam repellit, corpus vero B in A repe- 
riündam attrahit, vnde ex parte quidem LM NO in 
NOIK aliquid materiae ele&ricae tranfit , €x parte 
vero CDGH aliquid ipfius in EFGH propellitur. 
Si itique' quantitatem fluidi in A abundantem dicamus 
a, i B deficientem B, aC ud quae ex LMNO 

in 
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in IKNO tranfit, y, eam vero que ex CDGH in 
EFGH propul eft, 0, formulam pro vi, qua fe 
corpora A et B attrahunt facile obtinemus. Si nempe 
in formula pu $. 43; ! nna e—$iTw f-—i-n 
gzo,a--—8-0,5-—-—8--98, ce—o, fiue, fi po- 
natur in formula generali gzo,e etf pofitiua, 4 et 5 
negstiua, atque £——0, vbi prodit -- CERERE 
tumque fiat e— 2-3, ——i-—W, a 040, p—t— 0, 
obtinebitur formula, quae quaerebatur. 

137) Cum * et 0 creícant, crefcente vi repulfiua 
corporis A, ct attractrice corporis D, euidens eft, pro 
diuerío gradu quo ele&rificata funt corpora A et D, et 
pro diuerta , ad quam fibi admọuentur diftantia, fieri 
poffe, vt quantitates 7—*, fiue f, et 9—0, fiuc b, 
mox pofitiuae, mox nullae, mox vero negatiuae fiant. 
Quamdiu quidem f et b manent pofitiua , per fe mani- 
feftum eft, formulam FRUEEDDMUENTTA manere 
quoque pofitiuam , hinc corpora A et B fe tunc con. 
ftanter attrahere. - Neque minus facile probatur, fi aut 
b folum , aut f folum euadat negatiuum , formulam ad- 
huc manere pofitiuam. Vt hoc pateat, notemus pri- 
mum , quamuis b euadat negatiuum , fieri tamen non 
pofle, vt vnquam maius fiat quam æ Si nempe (it 
b-06—0-—-*y, dico a= 6 effe cy. Sit enim 
b= -0=-— y, ac erit =b y, hinc a4—-- y , 
qui valor manifefto maior eft quam y. Eodem mo- 
do facile patet, etiamfi f euadat negatiuum, —— È , 
fore tamen e, quod tum fit — — atr, maius quam à. 
Si jam ponamus 


3) 
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I1) % folum fieri negatiuum , quo cafü formula 
noftra tranfit in -r er bre (eg eg , patet ob 
Yl, e£, c ab, efl tam ar—ór/, quam 
4g—be' pofitiua , hinc totam quoque formulm pof- 
tiuam. Si vero 


2) f folum negatiuum fiat, fit formula noftra 


B. (ar + br?) e — (aeg — bp^)f (er —fe)a-- (ae — Eg )f 4 
Sa MEET Th [iue ob 


vbi rurfum ob r>, >g, ac fze, valor totius 
formulae prodit pofitiuus. 


158) Diffcilior autem eft tertius, qui adhuc fu- 
pereft cafus, vbi 5 et f fimul negatiua fiunt, atque 
vix, quamdiu ignota e(t functio fecundum quam fluidi 
electrici particulae fe repelunt, per theoriam folam 
expediri poteft. ^ Fit ifto cafu vis corporum A et B 
attractrix =p ES ce= 2O vbi quidem ex 
$. antec. liquet, efe ded et ef Ponatur ergo 
a—b-- yp, e—f--», [r-r )=m, e—g =n, atque 
crit ar—br' =- yur et ag—bge =bn- Me, visque 
qua fe corpora A et B trahunt ez 4R Uer nee 
cuius formulae vltimi tres termini pofitini funt. Nifi 
itque fé(m-— n), fiue m—n fieri queat negatiuum, im- 
poffbile quoque erit, vt tota formula vnquam fiat ne- 
gatiua , e contrario autem fi fieri poteft, vt m—n 
 euadat negatiuum , poffibiles erunt tales cafus, in qui- 
bus vis attraciua corporum negatiua fiat, et in repul- 
fiuam abeat. Reducitur itaque quaeftio eo, vt determi- 
nandum fit, an 7 fieri queat maius 77, fiue an dari poffint 
cafus, vbi r—7/2» eft g—£g/, ad quam quidem quae- 

2 ` ftionem, 


P 
3 
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flionem ante fufficienter refponderi nequit, quam co~ 
gnita eft functio, fecundum quam repelfie electrica 


CXcrcetur. 


159) Quamuis itaque reli&a theoria, ad expe- 
rentiam confugiendum hiec fit, quasdam tamen con- 
fiderationes, rei huic aliquam lucem largientes, iunga- 
mus. Func&ionem fecundum quam fluidi electrici par- 
ticulae fe repellugnt, talem effe, vt cum aucta diflintia 
continuo magis magisque decrefcat, iure affumimus, non 
folum enim hoc analogie maturae, fed experientiae 
quoque omnino confonunr eft. Monftat enim ipta 
vere in natura locum habere omnia ea, quae ex fup- 
pofitione hac deducuntur. Immediate hinc concluditur , 
fi curua AB, Fig. XXIV, fit ícala repulfionum ele- 
&ricarum , fiue proprietate ifla praedita, vt captis ab» 
fifls CD: pro diftantiis, ordinatae refpondentes DE , 
fint viribus repukiuis proportionales , fore hanc curnanz 
afymptoticam. Nifi euim hoc effet, fieri non poflet, 
vt continuo decrefceret repulo, fi diftantia augetur , 
fed: aliquando terminus daretur, vbi etiamfi augeretur 
diflanta., repulfio tamen non decreíceret, Curur au- 
tem ifti afymptotica duplicis generis effe poteft, vef 
enim. continuo afyrptoto CR conuexitatem obuertit , 
vel vno alteroue pun&o flexus contrarii praedita, mox- 
que verfus afymptotum concauj, mox vero conuexa elt. 


140) Si horum prius obtinere pomatar, atque 
dicatur abfciffa — x, ordinata — y, ac dx fumatur con- 
fans, dy huic dx irefpondentis perpetuo decrefcent , 

| que 
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quo mdgis:dugetur a^, ita vt dy quoduis, x minori re- 
fpondens, maius fit, quam dy, quod x maiori re- 
fpondet, non tamen nullum euadat, mifi poftquam x 
fatum eft infinitum. — Cenftat de horum veritate ex 
Geometria , vfide patet, fi curua AD flexu comrario 
deflituatur, ddy nunquam euadere — o. Erunt itaque 
tunc ddy aut femper pofitiua, adt (emper negatina, neque 
vnquam ex pofitiuo in negatiuum aut vice verfi tranfi- 
bant, quapropter in eiusmodi curua dy aut perpetuo crefcen- 
tia aut perpetuo decrefcentia funt. — Vltimum autem hic lo~ 
cum habet. Cum enim curta fit afymptotict, fiet aliquando 
dy ad x =o, aequale o, vnde dy neceffario perpe- 
tuo decrefcere debent. Si itaque in curua tali capiarr- 
tur duo ordipatorum paria, DE, FG ct HI, KL, 
ita vt diltantiae DF et HK fint aequales, etiam DE-FG 
— EM, maius erit, quam HI- KL — EN. €um 
nempe linee DF et HK fint zequales, irütelligantur 
diuidi in aequalem numerum: partium infinite paruaruri 
aequalium Da, ab, be - - - etc, atque Hom, mn, 
np - - - etc. ducteque ordinatis ad, be, cf - - - ete. 
et mq, nr, ps - - - et. ert EM—Eg-r-db-rei --- 
etc, IN vero —I£-2-4v-- 7x - - - ete; Cum ergo 
f Egzl0r£, db5quo, ei rv - - - etc. etam Eg 
Cdb-rei-- - et. EM, maius erit, quam Ir 
-qurg - - - ec. — IN. 

141) Si autem feala repulfionum, A B, Fig. XXV 
concipiatur habere punétum flexus contrarii, ddy huic 
pun&o L refpondens erit = o , atque dy ex crefcen- ` 
tibus decrefcentia ; aut vice verfa euadent , quorum qui- 

| 538 dem 
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dem cafüum prior hic locum. habet , quoniam dy, ad 
x= fieri debet — o. Cum ergo dy ex crefcentibus 
fiant decrefcentia, in ipfo puncto flexus contrarii Zy 
erit maximum. Quae itaque dy proxime antecedunt 
hoc dy maximum, minora funt ipfo, vnde fi capiantur 
duo ordinatarum , aequaliter inter fe diftantium , paria , 
quorum alterum BI, KL punĉo flexus contrarii C 
propinquum fit, alterum DE, FG inde aliquantum 
veríus originem curuae diftet, eadem vt 6. antec. ra- 
tione facile concipitur, fieri iam poffe, vt ft ED-FG 
—EM, minus, quam HI-KL — IN. 

142) Cum literae 7, 7^, e, e/ denotent quatuor 
vires repulfiuas ita captas, yt diftantiarum quae perti- 
nent ad 7/ et r differentia aequalis fit differentiae, inter 
diftantas , quae ad g’ et eg pertinent, ($. 43) exhiberi 
poffünt hae quantitates, per fcalae repulfionum ordi- 
natas quatuor DE, FG, HI, KL ita fümtas, vt DE 
fit —FG. Si ergo curm AB talis fit, vt nullum 
habeat punctum flexus contrarii, perpetuo erit r- 7/ — e - e^, 
vnde tunc vis corporum A et B attractrix nunquam 
negatina , aut repulfiua fieri poteft. ($. 140 et 158). 
Xi vero curia AB, habeat punc&um quodi flexus 
contrarii, poffibile et, vt fit »-7^ce-e/, atque con- 
tingat, vt corpora A et D fe inuicem repellant (§. 141I. 

. 138) Tota itaque quaeftio, quam hic expendi- 
mus, eo reducitur, vt determinemus an {cala repul- 
fionum electricarum , flexu contrario praedia fit, an 
minus.  Experientiae autem relinquendum eft, vt eius 
ope ad quaeítionem hanc refpondeatur. Quodíi ipfim 

confu- 
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confùlamus , vix dubium füpereffe poteft, faepius dictam 
repulfionum ícalam talem effe debere, vt nullum. in 
ipfi flexus contrarii punctum reperiatur. lnter innu- 
mera enim experimenta , nunquam tamen contigit, ne- 
que mihi, neque aliis, quantum fcio, vt repellere fe 
corpora, heterogeneas electricitates  poffidentia , obfer- 
varentur Summo itaque cum  verofimilitudinis gradu 
ftatuere. poffumus, functionem , fecundum quam fiunt 
repulfiones electricae ; quanquam quaenam fit ipfa, 
hactenus ignoretur , eius tamen effe naturae, vt ícala 
repulfionunr flexum contrarium habeat nullum. | 
143) Omnibus iftis, quae hactenus docu , opti- 
me confentit experientia , quod quideni paucis mon- 
ftrare conueniens erit. Quod quidem duo corpora, 
quorum alterum eft pofitiue , alterum negatiue | ele&ri- 
cum , fe femper attrahant , notiffimum eft, ac expe- 


` riri facile licet , fi fufpenfo ex filo ferico globulo, aut 


alio corpori leuiori, ele&ricitas mediante cylindro ful- 
phureo communicetur, tumque tubus vitreus electri- 
ficatus , aut aliud quoddam corpus, quod a tubo vitreo 
electricitatem: accepit ,, ipfi admoueatur ; vel vice vería, 
globulo, cui per tubum vitreum: electricitas communi- 
cata eft, cylinder fulphureus appropinquetur. ^Obíerua- 
bitur enim tunc pendulum (íémper attrahi, nunquam 
vero , fi vel millies repetatur experimentum , füb' cir- 
cumfílantiis quomodocunque variatis, repelletur. Quae 
vero accidunt, fi corpora homogeneam: poffident electricita- 


. tem , non fatis cognita. funt, vnde huc pertinentia ex- 


perimenta. diligentiorem. merentur expofitionem. 
| | 244) 
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144) Ex filo itaque ferico AB, Fig. XXVI fit- 
fpendatur paruus füberis globus B, pif circiter magni- 
tudinem babens. Infra pendulum AB conftituatur cy- 
lincer metallicus E, diametri xr circiter pollicis, wd- 
treis füliis FG, KL impofitus, atque ita adaptentur 
fulcra atque pendulum AB, vt dum pofterius eft in 
fitu verticali, globulus B cylindium E təntum non 
contingat. Globulo porro B alligetur filum | fcricum bed, 
quod traníeat fupra vncinulum c, ac cylincro E afnga- 
tur filum ferreum. H 1 quinque vel fex pedes longum, cor- 
poribus per fe electricis rite fuffuülum, per quod ad 
ípfüm deduci queat electricitas. Globulus B jam ope 
tubi vitrei confueto moie  electrificetur, poílea vero, 
admouendo tubum vitreum attritum extremo fili ferrei L, 
etiam cylinder E electricus fiat. — Obferuabitur. tunc. re- 
pelli globulum B, ac pendulum in fitum A. eleuari. 
Attraco tum filo bed, cogatur globulus B propius. 
accedere ad cyilindrum E, ac poflquam ad diftantiam 
2, 3 vel 4 lincarum accefit, obferuabitur fubito re- 
pulfionem in attractionem. mutari, atque pendulum in 
fitum verticalem AB peruenire, ex quo fitu, fi parum- 
per deturbetur, attracto filo bcd ad dimidiam vel in- 
tegram lineam , fponte tamen in priorem fitum rurfus 
reuertitur. — Eundem habet fuccefum experimentum 
hocce , fi cylinder fülphureus vitreo (üb(tituatur. 

145) Alligetur porro pendulum A B, mediante 
filo Ped circa wncinulum c aliquoties circuniuoluto , 
ita vt non vltra 2 circiter lineas a cylindro E recede- 
re queat. Electrificetur tum  ruríus globulus D atque 

| cylin- 
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€ylinder E , more $. antec. defcripto., epe tubi witreà, 
fed fub initium vterque non mifi debiliter, atque eleua. 
bitur pendulum , . ad fitum A, tantumque , Quantum 
permittit filum cg, a cylindro E recedet.: ` "Tum Cy- 
Jinder E: fortiter ele&rificetur , atque repulfio fubito in 
attractionem mutabitur , et. pendülum in fitum: vertica- 
lem AB 4ranfibit, in quem, fi deturbetur parumpet 
ex ipo, (6$. 144) fponte reuertitur. Etiam „in hoc 
experimento , fimili cum fíücceffü cylinder falphurens : 
witrei loco adhiberi poteft. | 
. 146) Quanquam experimenta ifla, ea, /quae $. 130. 
155. dicta fünt, egregie comprobent , dubio tamen oc. 
«urrendum et, quod íübnaíci poteft iis, qui omnes 
circumftantias rite ponderant. . Notifüimum eft, a&rem 
effe imperfecte ,electricum , Jħincque globuli D ,. quem 
ambit, electricitatem continuo imminuere. —Videri ita- 
que poteft, quod in experimentis $. 144, 145 recen- 
fitis repulfio fubito abeat iun attractionem , - diueríae ab 
a, quam  allegaui cauíie adfcribendum effe. .Poteft 
nempe aër, globuli B ele&ricitatem tanto gradu ime. 


Toipuere , wt wel omnis, vel maximam partem de- 


ftruatur, atque, fi hoc fit, globulus B. tanquam non ele- 
Ctificatus , a cylindro E attrahi debebit. — Contingere 
hoc omnino poteft, aft non contingere actu in expe- 
zimentis noftris leui negotio probatur.  Attrahatur nem- 
pe in experimento $. 144, poftquam pendulum 
án fitum  verticalem peruenit, filum rd eate- 
nus, vsquedum pendulum AB in fitum A(3 perue- 
merit, atque obferuabitur, tum iftud denuo a cylindro E 

T repel- 


repelli. In altero vero experimento ($. 145) poft. 
quam pendulum fimiliter in fitum verticalem peruenit , 
cylindro E, omnis dematur electricitas,. tumque. denuo , 
fed debiliter modo «electrificatus, pendulum rurfus re- 
pellet. Vtrumque fieri non poffet, fi globo B ab aére 
ambiente omnis electricitas ablata fuiffet, tum enin 
vtroque cafu repulfio locum non haberet, fed pendu- 
lum fegper attrahi deberet. Moneo denique adhuc 
experimenta haec fucceffu facile carere , nifi fumma ad- 
hibeatur cura , quapropter caute quóad omnes circume- 
flantias , praecipue vero non nifi in aëre ficco, in(ü- 
tuenda funt. | | 
147) Occurrunt fübinde apud fcriptores de ele- 
étricitate agentes, regulae, quod corpora heterogenee 
electrica fe inuicem  attrahant, homogeneas vero ele- 
étricitates. poffidentia fe inter fe repellant, Quoad pri- 
nam quidem regulam patet ex $. 145 , admitti ipfim 
poffe, pofterior autem , vti pronunciari ordinario folet, 
omnino. falfa habenda eft. Probauimus enim ($. r50. 
35. 144. I45) fieri poffe, fi vtrumque corpus eam- 
dem. poffdet ele&ricitatem , vt mox fe repellant, vti 
ftatuit regula , mox vero in fe plane non agant, im- 
mo: mox fè inuicem attrahant. —Conuer&m interim res 
gulae generatim pro vera admittere poffümus, fi ec 
fenfü. accipiatur , fi corpora duo, fe inuiceto repellunt , 
efè tum fluidi electrici quantitatem. ,, in vtroque’ cor- 
pore fimul , vel naturali maiorem., vel ipfa minorem. 
Solo enim hocce cafü repellere fẹ inuicem. poffe cor- 
pora, exinde facile conftat, quohiam caeteris cafibus; 
| vt 
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vti hactenus füffcienter monftraui, fe femper attrahunt, 
neque vnquam repellant. 

148) Magnetis actio, tam in ferrum — 
mo non imbutum, quam in alium magnetem , omnino 
easdem fequitur leges, quae in atwractione et repulfio- 
ne eledrica locum habent. Facili quidem negotio pae 
tet, vniuerfa fere ratiocinia, quibus pro electricitate 
víus fum , pro magnetismo aeque valere, fi pauca mo- 
do mutentur; cum autem fimilitudo caufarum , phaeno- 
menorum magneticorum atque electricorum , magnopere 
hinc eluceícat, operae pretium videtur, vt theoria at- 
tra&ionum et repulfionum magneticarum diligentius ex- 
pendatur, ac per experimenta penitus confirmetur. Con- 
cipiatur itaque magnes A Fig. XXVII, cuius. pars 
fluido magnetico repleta fit A C , euacuata AD, 
fitque quantitas fluidi ex AD, in AC translata 
— a. Magnes tum ifte fluidum  magueticum ex- 
tra ipfum  reperiundum a pate A C repellet , a 
parte vero AD attrahet, vi quae , vtroque. cafü 

=n ($.94)  Admoueatur iam primum parti AC 
corpus ; quoddam. ferreum in ftatu naturali conftitutum , 
fiue, quod hactenus magnetica vi non imbutum efl, B. 
Si corpus hocce in ftatu naturali perfeueraret , euidens 
eft ex 6$. 41. 42, actionem magnetis in iftud fore 
nullam, vnde nec attrahi nec repelli poterit, quamdiu 
conditio ifta locum habet. Quoniam autem fluidum 


magneticum in B reperiundum  propellitur a magnete, 


vi zina , aliqua eius pars ex BE in BF tranfire 


debet , vnde ferrum hoc B ex parte BE fit negatiue, 
| T 2 ex 
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ex parte vero BF pofitiue magneticum. Vt: itaqne 
actionem magnetis in ferrum B determinemus, pona- 
mus quantitatem fluidi naturalem , parti BE aut BF 
„competentem. — 4 , i fluidi quantitatem , quae ex 
BE tranfit in. BF—(, fique in. formula generali $. 43, 
fat aza, ó2-a, ecco, ez-Q, f-Q, 430, erit 
actio quaefita BET PIT ET 


149) Quantitas T pofitiua femper erit, neque 
negatiua euadere vnquam poterit, nifi fit g~ g S r-r’. 
Ex fola itaque theoria, quaeítio- quid euenire hic de- 
beat, decidi neqvit, fed fimiliter vt fupra pro ele&ri- 
citate ($. x39 qq.) ad experientiam confügiendum erit. 
Valent nempe hic omnia, quae $. 139-142 di&a 
funt , atque immediate huc transferri poffint. Cum 
autem experientia doceat , magnetem conftanter ferrum 
non magneüuficitum attrahere, neque vllum, inde ex eo 
tempore, quo experimentis in magnetis naturam inqui- 
rere Phyfici ceperant, annotatum fit exemplum magne- 
tis, qui ferrum repuliffet, magna cum  verifimilitudine: 
ftatuere poffümus ,. fcalam  repulfionum.  magueticarum,. 
prouti illam electricarum:., effe curuim pun&o flexus 
eontrarii deflitutam. 
| 150) Vis itaque, qua magnes attrahit ferrum, 
pofitiua quidem. femper et, aft crefcit ipfa cum cre- 
fcente (9, et cum eo decrefente, fimiliter decrefcit.. 
Cum ergo magnitudo ipfius (8 pendeat a magnitudine 
vis repellentis serai ($. x48), attractio ferri co ma- 
ior effe debet , ain maior eft vis ia,  Lncrefcit au- 
tem ipla 


1) Si 
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5 . £z) Si diftantia minuatur. — Imminuta enim diftan. 
tía augeri debere quantitatem 7—7^, euidens' inde eft, 
quod ícala repulfionum magneticarum flexum contrarium 
hon habeat ($. 149. 140.). 

2) Si r quantitatem 7” valde füperet. Fit autem 
differentia haec caeteris paribus eo maior, quo longior 
eft magnes A. Tum enim pars AD, multo longius 4 
corpore B remota eft, quam pars AC, vnde neceffario 
*/ multo minus effe debet, quam r. E 

3) Si æ creícat, vnde caeteris paribus eo maiori 
vi trahere debet magnes ferrum. fibi propinquum , quo 
maiori gradu e magneticus. Addenda his denique ad- 
huc eft caufa quarta. Pendet enim 

4) magnitudo ipfius Q, a facilitate minori aut ma- 
iori, quacum fluidum magneticum ín corporis D poris 
mouetur. Si enim difficultas haec fit infinite magna, 
erit B nullum, et corpus B ftatum naturalem confer- 
vabit, atque non attrahetur, — lu reliquis cafibus, eo 
maius femper erit B, quo facilius, eo minus, quo 
difficilius fluidum — magneticum in corporis B poris 
mouetur, vnde et attractio priori cafu maior, pofteriori 
minor, inter ferrum atque magnetem dabitur. 

151) Viam haec nobis parant ad experiménto- 
fun quorundam  magneticorum admodum  notabilium , 
explicationem. — Euidens primum eft, attractionem ferri 
femper fieri maiorem , quo propius magneti admouetur, 
vnde cum decrefcente diftantia, fecundum certam quan- 
dam functionem creícere debet attractio. — Non deter- 
mino quens fit fün&tio ifta, principia.enim theoriae 
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noftrae , ad. hoc enrendum , non füffciunt. Laberarunt 
in ea, a pofleriori ac per experientiam  imuenienda di- 
ligenter. Maujcbenbrockius , aliique complures , aft ne fic 
quidem voti compotes faci funt. ^ Quanquam autem, 
rem hancce fatis difficilem habeam , non tamen omni 
deftigior fpe, fieri poffe, fi experimenta ope magnetum 
artificialium rite inflituantur, atque in auxilium vocentur 
hic explicata theorie capita, vt lex ifta tandem erua- 
tur, quo minus autem ipfe hactenus in hanc rem in- 
quifiuerim, alii labores inhibuerunt. 

152) Ex num. 2. $. 150. patet, caeteris pari- 
bus eo debiliorem {emper futurum maguetem , quo 
breuior eft, fortiorem vero, quo longior. Egregie hoc 
conuenit, cum Phyficorum obíeruatione , qui vno ore 
perhibent , fi a magnete pars abfcindatur, ita vt axis 
ipfius breuior euadat, longe maius ipfum exinde pati 
detrimentum , quam fi circa latera aliquid auferatur. 
Caufam hinc quoque, ex parte minimum repetendam - 
iudico, cur magnetes artificiales plerique, tam infigniter 
maiorem poflideant vim , quam naturales non armati. 
Solent enim pro magnetibus artificialibus eligi virgae 
chalybeae longiores, e contrario vero magnetes natura- 
Jes ordinario breuiores effe folent. Confirmor non me- 
. diocriter in hac fententia, per experimenta quaedam 
mox recenfenda , interim non diffiteor , alias hic quo- 
que concurrere caufas, de quibus infra dicendi magis 
opportunus dabitur locus. 
| 1553) Ex num. denique 4. 6.150, fequitur, fer- 
rum molle fortius trahi a magnete, quam cbalybem 
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jnduratum. Obuium hoc ita eff, vt iam diu per ex- 
perientiam innotuerit, vnde quoque féeramenta , magne- 
tibus apportenda , (quie gallice , Supports , vocantur} 
quibus pondera , quae portare debet magnes, appendum- . 
tur, ex ferro mollifimo confici folent. 

154) Applicari poffunt haec omnia , ad cafum, 
fi magnetis pats negatiue magnetica ferro obuertatur. 
Quoniam enim magues A, Fig. XXVII. tunc fluidum 


in ferro contentum attrahit , vinn ($. 94.), 
vrgetur iftud, vt ex bf tranfeat in be, "vnde ferrum ő 
ft magneticum , €t pars quidem £e pofitiue, Pf vero 
negatiue magnetica. Si itaque quantitas fluidi, quae ex 
bf tranfit in be dicatur (2, inuenietur ex 6. 43, ponen- 
do a——a, b—a, e—0 e—-- B, f-——8, £—0, 
vis qua magnes A agit in ferrum 5— 297—260) 
| €um autem haec formula, eum fuperius , (S. 148.) 

inuenta omnino coineidat, quae $. x49. diéta funt pro 
hoc cafü aeque valent. Neque. minus reliqua $. r$0- 
153, prolata, hoc quoque cafu omnia valent , ac fine 
difficultate huc transferuntur. 

. 155) Expeditis fic iis, quae theoria eirca magne- 
tis in ferrum actionem: determinat , reliquum et, vt 
experimentis ratiociniorum noftrorum veritas comprobe- 
tur. Quod quidem magnes, férrum quoduis magnetica: 
vi non imbutum, vtroque fto polo trahat, quodque. 
fortius trahat ferrum. molle quam  induratum , partim . 
vulgo notum eft, partim facile quiuis experiri poteft. 
Id itaque praecipue * nobis agendum eft, vt ferrum 
magneti admotum , a ftatu. naturali deturbari, ac ipíüny 

in 
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in magnetem abire, per experimenta demonftremus. 
Leuifümo autem negotio hoc praeftari poteft. Si enim 
magnetis polo cuicunque admoueatur ferrum D aut 2, 
Fig. XXVII, fiue hoc polum omnino contingat, fiue 
parumper adhuc ab ipfo diftet, magneticum tamen de- 
prehendetur, ac aliud pondus ferreum notabilis magni- 
tudinis geftabit. Immo et, fi a magnete remoueatur , 
aliqualis in ipfo füperftes manebit magnetismus, modo 
corpus non ex ferro molliffimo conftet, fed aliqualem. 
habeat duritiem. (Cur autem priori cafi, in vicinia qui- 
dem magnetis corpus B aut 5 euadat magüeticum , re- 
motum vero a magnete omnem magnetismum protinus 
perdat, füpra $. 87, fufficienter expofitum eft, —— 


156) Quamuis vnicum hoc experimentum, ad. 
probandam theoriae noftrae cum experientia confenfüm , 
abunde íufficiat, quorundam tamen aliorum phaenome- 
norum , ab hic- expofitis pendentium , defcriptionem 
iungam. ^ Partim enim "per fe fatis notabilia videntur , 
partim veritatem principiorum hic expofitorum , egres 
gie comprobant.  Confici itaque curetur corpus ferreum 
bifucum ABC, quale in Fig. XXVIII. exhibetur. 
Hoc crure fuo A admoueatur, polo alterutri magnetis 
AE, ac corps ABC tum magneticum euadet, et 
ex extremo füo B, pondus ferreum F eleuibit. Sumto - 
tum alio magnete CD, apponatur is alteri extremo. C, 
ita vt polus C fit contrarius poli A. Protinus poft. 
quam hoc facum eft, deftruetur momento magnetis- 


mus in exuemitate B, ex quà corpus ABC tunc vi 
terius. 
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"terius non folum :non pondus X, fed ne aliud quidem 
Anclto . minus : nd poterit. - 2 


45) Si in hoc experimento .umatur, polum A 
«effe pofinuum., iunctus -is cruri A .repulfionem confue- 
stam exercendo, fluidum .magneticum vrgebit, vt ex- 
sxtremitatem .A rélinquat, feque :verfus B recipiat; fi 
wero magnetis CD polus .negatiuus folus .cruri C ad. 
«motus fit, attrahendo ipfe materiam -magneticam, vrge- 
ibit ipfam , vt "verfus C :tranfeundo , partem B vacuam 
srelinquat. Cum ergo magnetes AE, CD ad effectus 
directe .contrarios preducendos .tendant , fi aequalium 
¿circiter fint virium, ac fimul admoueantur cruribus A 
«et C, effe&um -nullum producent, ferrique ABC ex- 
stremitas B in ftatu -naturali manebit conílituta. Si ve» 
«zo non nifi vnus -magnetum, Alterutri extremo  iunga- 
cur, effe&um is fuum fortietur, atque extremitatem B 
aut pofitiue aut negatiue magnueticam reddet. 


:*58) Sufpendatur porro ex filo Imeo GE, Fig. 
XXIX, tenuioris et -emolliti ferrei fili fruftum EF ali- 
«quet pollices longum , ac huic duferius ad  diftantiam 
«unius vel -dimidii pollicis -admoueatur magnetis A po- 
dus alteruter AC. -Aliud tum ferramentum , non ma- / 
igaeticum HI, prropinguett filo EF a datere, atque 
«Obferuabitur tunc | 

X) Si corpus HAI, inferiori fili EF. extremo F 
admoueater, repelli hoc a corpore HL. Si vero 

2) wlterius :eleuetur ferrum :-H1, wt "iam refpiciat 
axtremum fli fuperius E, attrahetur hoc acorpore H I. 

| In 
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In experimento: ito, extremitas fili inferior E, 


et magneti: propinquior, fecundum: theoriae principia „ 


contrarium. adipifcitur magnetismunr , eius, quem: polus 
magnetis. AC. poffidec, fuperior autem extremitas. E. 
eundem: vt polus AC , magnetismum: acquirit, quod: 
quidem; ex. $.. 148. 154. manifeffum. eft Idem: valet: 
de: corpore: HI, cuius extremitas: I, magneti propin- 
quior ,. easdem: ob: caufas „ contrarium: eius: quem: habet: 
polus. AC, magpetismum: acquirit. Leui: iam. negotio 
phaenomenorum: tentaminis recenfiti ratio; reddi: poteft.. 
Mox. enim: demonftrabo:, quod: et aliunde: fatis. cogni- 
tum: eft, corpora quae fibi obuertunt extremitates di~ 
verfi. generis. magnetismo» imbutas,, fe: femper: attrahere, 
ordinario: autem: fe: repellere, fii extremitates: quibus fe 
refpiciunt:,. eundem: poffident magnetismum.. — Suppofitis: 
autem: legibus. iftis,, nihil. eft: im: experimento; cuius ratio 
non: per fé: obuia: eflet.. 

159) Quamuis. ex: traditis: füfficienter: iam pateat, 
theorian» poftram: experientiae omnino: confona: docere; 
penitus: tamen: tollere dubium», quodi fübnafci potuit: 
lectoribus, exinde: quod magnetem: non: agere in. fer- 
rum, quatenus et qpamdiir in: ftatu: naturali. eft. coafti- 
tutum , fupra: affirmauerim , operae: pretium. videtur.. 
Aptifhme: vero: huic: dubio: occurrere. poflum:, per ex- 
perimenta: demonfltrando, vere tum, cum. quacunque: 
ratione: magnetismi: productio: in: ferreo: corpore inhibe- 
tur, magnetem: im iftud; non agere. ` Patet hoc autem: 
primum: iam exinde: admodum: euidenter ,, quod: tefte: 
experientia, quo» debilior eft, dm us: in. corpore: . 

magne» 
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magneti admoto. produ&us, :eo :debilior «quoque femper 
eft vis, qua corpus iftud attrahitur. Notifimum enim 
et, etiamfi circumftantiae omnes fupponantur eaedem, 
«halybem tamen induratum , «et minorem magnetismi 
gradum accipere ,. et minori vi attrahi, quam ferrum 
emollitum , vnde iure «concluditur , fi ferrum eo gradu 
indurari poffet, vt magnetismus nullus in ipfo produci 
queat , etiam :attractionem tum fore nullam. — Luculen- 
tius autem adhuc afferti mei veritas ex iis patet 3 md 
fequuntur. 


160) Parentur msgnetes duo A et 2, Fig. XXX, 
omnino aequales et fimiles, quantum fieri poteft aequa- 
lium wirium , €t admodum tenues. — Adhibui ipfe 'ex- 
perimento huic magnetes artificiales, fiue laminas -duas 
tenues :chalybeas magnetica wiimpraegnatas. Magnetum 
iftorum alter A, imponatur tabulae ligneae, ita wt vna 
fui extremitate A C aliquantum vltra tabulam promineat, 
atque extremo "huic appendatur pondus ferrum F, fat 
Jeue, et quo valde maius geftare walet magnes, quale 
eft filum ferreum & Ef, tenue, longitudinis 5 ve 6 
pollicum. —Inuerfo poftea fitu , ita nempe yt poli 
contrarias habentes vires fe refpiciant atque contingant , 
imponatur magnes æ, priori A. Poftquam hoc factum 
et, vis poli AC omnis quafi euanuiffe videbitur, nulla 
enim ratione fieri poterit, vt pondus F, immo me. 
aliud quidem pondus, quantumcunque hoc paruum fuerit, 
eleuet, nifi magnes æ rurfum «auferatur. 
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161) Tentamihis huius euentus , uiuis, qui aff 
fertorum meorum veritatem: agnofcere recufat ,. contra- 
dicorius ac fummo: gradu: paradoxus videri. debet. Cum: 
enim tam magnes A, quam 4; fertum F attrahat , ar- 
que geftare. valeat, vnitas: has: vires , prouti fit. in ex- 
perimento- noftro:, adhuc maiorem edere debere effe- 
étum., concludere iubent ,. prima artis ratiocinandi: 
principia. . Per theotianr autem a me propofitam ,; 
Oommes, quae eirca tentamen hocce oriii.poffunt difit- 
eultates , facile tolluntur. Si nempe. v. g: polus AC. 
magnetis & fit pofitiuss, "magneticam materiam ex: 
parte gE im pattem Eb propellere conatur, € contra: 
rio veto magnetis «' pólüs: negatius ac tendit , ad: 
fluidum rmagueticum itr parte gF accumulandom; ex Fp 
wéro euacuandumi. Cum 'ergo Hae vircs contratiae’ fint: 
aequales , (fuppofuimius enim  maguetem  vtrumqae , . 
aequalium virium, ac fatis tenuem, vt' actio vtriusque: 
ja ferrum F fere [^ eadem) nullum: producere potérurm: 
effe&um , vnde corpus F in ftatu naturali perfeuerat',. 
atque theoriae comformiter nou attralütur. — fh cafit, 
quo ÀC eft pólus negatiuus, «v vero- pofitiuus, idern: 
accidere debere; fine ntgotió patet. 

162) Non rclinquaniüs experimentum; hocce;. 
attentfone noftra apprime dignum, fed vlterius adhuc- 
im phaenomenà ipfius inquiramas, caufamque ipiorumi 
diftin&e euoluamius. Cogitemus itaque experimentum. 
defcripta: quidem (§: 160.) ratione: inRitüi , aft magne- 
tem 2, non: imponi: magneti A, fed in aliguy ab ipfo 
dittantia , fitu. tamen: parallelo. detineri, Suppon: mug 

| viterius. 
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Wlterirs iù AC abundare fluidi magnetici quantitatem 
a, eX 46 Vero  euacuatam effe quantitatem (. S 
iam calculus fimili satione vt $. x5. fübdmcatur, patet 
magnetem A folum, feu partem potius ipfius AC fo- 
lam (ad alterius nempe AD acionem  refpicere iam 
epus Ron ef) e fluidum — magneticum iw F 
contentum vi — ^5, partem vero zc' alterius magnetis 
ipfam attracturam vi 3 , Vnde vis tota, qua, dum 
magnetes in fitu. parallelo ^detihentur, fluidum ex gF 
in FP propellitir, erit ===> Z, Patet dutem ex 
hac- Be fatim immediate, effe primum, vim 
inp » quam exferunt magnetes defcripta ratione iundi,. 
minorem &*, vt nempe qua. folus fnagnes A agere vil 
deinde, fi propins fibi admoueantur magnetes , ob 7’ 
continuo créfcens ,, imminui vim 1épellentem LIED " 
immo fi magnetes aequilium fint virium., quo cafu. 
&—(, omnino fere emnefcere , fi magnetes immediate 
fibi imponantur, tum enim flt quim proxime 7/— r. 
Fluit autem hinc , non folum magnetem minus ge(lore 
pondus, fi alius rages ipft defcripta ratione admoue- 
fur, quam alias portare valet, feft etiam , eo minus 
femper pondus eleuare poffe , quo propius alter magnes 
ipfi admouetur, immo , fub antea adductis conditioni- 
bus, iuncto fp penitus altero magnete , fere nullum. 
vlterius attrađłionis iudicium edere, vti in. experimento; 
in $. r60. defcripto accidit. 


163) Fxperientide omnino: conformis haec effe, 
feui opera quiuis conuincere fe poterit, cui tentaming 
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inftituere placet, Confirmatur autem hinc admodum ta- 
culenter, quod fupra (9. 152) afferui, magnetem quem- 
vis, caeteris paribus eo.debiliorem fore, quo: breuior 
eft axis ipfius; fiue, quo minori interuallo poli inter 
fe diftant. ^ Concipiamus iam porro « effe minus B, 
quo cafü magnes A debilior «rit magnete a, fitque 
«—(8—pM, atque vis qua magnetes A et æ in fitu 
parallelo detenti fluidum anagneticum in F repellunt 
erit LILBRELDRr Si ergo füerit »—7/—o0, quod 
fit, faltem quam proxime, in iplo magnetum «contactu, 
erit vis qua fluidum in F reperiundum repellitur = — 57, 
vnde tunc negatiua ipfa eft, ac attrahens; fin vero 
magnes æ admodum longinquo interuallo diftet ab alte. 
ro magnete A, erit ob y” tum fere cuaneícens, vis 
qua fluidum in F repellitur —Ü- quae quantitas 
ob B-p =a, hinc pofitiuum , pofitiua femper eft. 
Cum itaque, interea dum magnes 2 magneti A, ex 
longiori diftantia ad contactum vsque admouetur, vis 
fluidum in F repellens, initio pofitiua fit, tandem vero 
euadat negatiua , certa dabitur maguetum diftantia, in 
qua haec vis omnino euanefcit, et nulla eft. 


164) Petenda eft, ex ratiocinis iftis explicatio 
phaenomenorum fequentium. Sumantur magnetes duo, 
fimiles et aequales , quales $. x60 defcripfi, fit vero 
magnes 4 multo fortior magnete A.  Appendatur po- 
fterior: filum ferreum F, Fig. XXX, atque tum alter 
magnes æ ex longinquo , propius femper  propiusque, 
lente tamen, magneti A admoueatur. Poftquam fic ma- 

| | gnetes 
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gnetes ad aliqnod. pollicum diftantiam propinqui faci 
funt , fubito ceffabit attractio, ac filum F, a magne- 
te A vlterius non retentunz fponte decidet , atque, fi 
tum magnes 4, in fitu quo- hoc accidit, v. g. yac, 
immotus retineatur , vix vllum. magneticae vis im A 
füuperftitis , veftigium:  obferuabitur. — Admoueatur tum: 
magnes æ adhuc propius, ac magnes A, vim attractri- 
cem gradatim: quafi recuperabit ,, immo fi penitus fe 
contingant. magnetes, filum F denuo geftabit. 

165) Ex &. quidem 165, euidens ficile eft, 
cur phaenomena haec its contingant. Si nempe mà- 
gues æ in fitu yağ detinetur, actio in fluidum, in filo E 
contentum, eft nulla, vnde tunc filum hoc in flatu na- 
turali perfeuerat , atque nom attrahitur. Si vero ma- 
gnes. œ longius diffet, fluidum» im F reperinndum re- 
pellitur, fitque proinde pars gF negatiue, pars vero F% 
pofitiue magnetica , atque filum F attrahitur. (Ẹ§ 149) 
-— denique e contrario magnes æ propius admouea- 

, fluidum. magneticumr im F reperiundum» attrahetur, 
ra pars gF iam inuerfo ordine pofitue, pars vero F b 
negatiue magnetica euadit, atque filum F fimiliter at- 
trahitur. (§ 154) Manif.tum porro eft, quod adiun- 
gere adhuc conueniens erit, per theoriam noftram, 
quamdiu magnes æ vltra: terminum euanefcentiae yas , 
z magnete A ditat, partem: fili F inferiorem Fb, 
eundem. adipifci debere miagnetismum cum polo AC, 
poftquam, vero magnes æ omnino iunctus eft magneti A, 
in- extremo: Fb contrarium: magnetismum;,. eum. nempe, 
quem poíldec polus æe produci. : Omnino quoque fe 
o rem 
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qem ita habere , experientia teftatur, fi ope acas ma- 


.gneticae, confueto more , examen inftituatur, ac queme 
nam pars Fp poffideat magnetismum , exploretuar. 
166) Quae haĉ&enus iade a $. 160, expofira 
funt, aeque valent, fi poli magnetam inter fe commu- 
tentur, £i nempe loco eius, quod füppofuimus AC 
effe polum pofitiuum , 4c vero negatiuum , iam pona- 
tur, polum AC mnegatiuo, «c vero pofitiao magnetis- 
mo effe praeditum. Tam obuium sitem hoc eft, vt 
nulla lectoribus inde difficultas fubnafci queat, fi ipfis 
negotium , adaptandi hactenus di&a ad cafum iftum, 
relinquamus. Ad alia itaque potius tranfeamus. Ims 
ponatur itaque tabulae , vti prius, magnes CAB, Fig. 
XXXI, ita vt rurfus ex parté vltra tabulam  promi- 
neat.  Exploretur magnitudo ponderis ferrei F, quod 
maximum eft, quod ex extremo fuo C gxflare valet 
magnes.  Detineatur tum infra pondus F, magneti A 
appenfum , ad integri aut dimidii pollicis diftantiam al- 
ter magnes 4, ita vt polus «c fit poli AC contrarius, 
atque  deprehendetur tunc magnetem A longe maius 
pondus geílare poffe, quam fieri poteft fi magnes g 
remoueatur. Si vero polus 4c fit polo AC homoge- 
neus, debilitari quafi videbitur magnes A , ac tantum 
pondus, 4uantum antea cleusre non poterit. Phaeno- 
menorum iftorum rationem iam fine negotio reddere 
valemus. . Sit v. g AC, magnetis A polus is in 
quo fluidum abundat, 4c vero is in quo fluidum defi- 
cit. Cum ergo polus AC repellat fluidum in F con- 
tentum , tendit ad «um producendum flatum , vt pars 
| ferri 


O a cs EE E m SN - E —ÓÀ———í—À Lo———————  — — ari apii ik. — — e ren dee 


ET REPPLSIONE ELECTR. ET MACN. 16: 


ferri Fg fluido euacuetur, pars vero F ipfo repleatur. 
Quoniam porro magnetis alterius æ polus negatiuus ac, 
fludum in F attrahit, tendit et hic ad eundem effe- 
&um producendum.  Alliciendo enim ad fe materiam 
magneticam , efficit vt pars gF negatiue, Fb vero. 
pofitiue magnetica euadat. Cum ergo hae vires ab 
vtroque magnete exercitae , ad eundem effectum: 
cobfpirent , maiorem  neceffario effectum — confequun- 
tur, -quam. fi magnes A folus ageret. — Pars ita- 
que gF iam maiori gradu euacuatur, FD vero maiori 
gradu repletur , quam alias fieret , vnde et maior at- 
tractio hoc cafü oriri debet. Sin vero polus «c fit 
polo AC homogeneus, noftro v. g. cafu is in quo 
fluidum abundat, magnes quidem A , ad eundem ad- 
huc , vt prius, effe&um producendum tendit , 
aft alter iam magnes conatum contrarium exferit. 
Cum enim et ipfe fluidum repellat, tendit ad partem 
g F pofitiue, Fb vero negatiue magneticam reddendam. 
Deftruitur itaque hoc cafu, minimum ex parte, actio 
magnetis A , vnde ferrum F minori gradu fit magne- 
ticum , ac minori quoque gradu attrahitur. Ad caíüm 
alterum , vbi AC non eft pofitiuus, fed negatiuus ma- 

guetis-A polus, ratiocinia haec omnia facillime adaptantur. 
167) Loco magnetis æ, fübftituatur in hoc expe- 
rximento , ferrum maioris aliquantum molis, molle, nul- 
lamque vim magneticam poffidens. Fit hoc ipfum in 
fitu ifto, quo antea magnes a, detentum , ob propin- 
quum magnetem A , itidem magneticum , et fic qui- 
demn, vt «c fit polo AC contrarius, ad vero ipfi 
| homo. 
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homologue. ($9. 148. 154) Idem itaque et, quafi 
magnes in hocce fitu detineretur, vnde eadem: quoque 
oriri deb:znt phaenomena. Magnes itaque A, fi ipfi 
de cripta ratione. admoueatur eiusmodi corpus férreum ,. 
maius ge came pondus, quam: fi: ferrum remouetur, 
($. x66 ) Obferuauit hoc primus Celebetr; de Reau- 
mür , qui inunit,, magnetem, ferri molem: quae fer- 
ro, incudi v. g. impofitv eft, facile eleuare , quam 
gefare nom valt, fi manui aut tabulae ligneae- impos 
fua ipa fücrit, | 


16 $y Magnetis A polo AC, Fig. XXXII , 
sSppendatur corpus. ferreum. F , ac ope ponderum ap- 
peoforumr exploretur , quanam vi iftud: attrahat.-.. De~ 
tineatur tum: prope ferramentunr F, magnes d, eo fitu; 
quem: figura exbibet, aft itg, vt polus «c fit. ipfius: 
AC contrarius: Inftituto: tum | experimento: obferüabie 
tur, magnetem: A , iam multo: minori; vi: ferrum E 


trahere. -Sr nempe, v. g. polus AC fit pofitiuns, re~ 


pellendo: is materiam magneticamy , eun» quidemy core 
pori F ftatum inducit, vt pars gF fluido: euacuetur, F D» 
vero ipfo repleatur.. Cum vero: admotus: a/ latere: ma- 
gnes 4, parte fux ae fluidunv attrahat ,.. facile: concipi 
fur, ex parte minimum, ipfum: eff&um a. magnete A 
productum , deftructurum , atque effe&turum' , vt aliqua 


fluidi: pars ex Eb in gF rúru tranfeat , quod: quis . 


dent cuiuis, qui parum huic rei attentionis tribuere vo» 

[nerit , facile erit perfpicere, Quoniam: itaque: hocce 

safu: ferrum F, x magnete g jnhibetur ,; ne. tanto, quo 

; ; | alias 
4. i 


DEDIT. 
ER 
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Alias. gradu magueticum fiat , omnino et debilius 
grahi debet, | 

z 169) dem phaenomënon focum habet, fi loco 
gamagnetis 4 , ferreum corpus non magneticum , Alteri F 
fimile et aequale , adhibeatur. Hoc enim protinus ju 
magnetem abit, cuius polus 2c, polo AC eft con- 
trarius. ` Coalefcant iam corpora ferrea e et F in ynum, 
. Atque euidens eft, partem gF adhuc impedituram , ne 
adiacens pars ac, tanto wt alias gradu magnetica eua. 
dat, ac partem ac, 1efpectu. ipfius. £F idem praefü- 
turam. Facile ergo patet, corpus duplae craflitiei 
mon praecife vi dupla, fed aliquantum minori attrahi 
debere. ldem ratiocinium facile aptatur vlterius cafu, 
vbi 3, 4, 5, aut plura £alia corpora jn vnum coà- 
lefcunt, ac generatim hinc patet, fi corporis «raffities 
augeatur in ztuplum,  attractionem propterea mon 
fieri ztuplam , fed aliquantum minorem manere. 

170) Certa itaque quadam lege mutatur quidem 
attractio , cum aucta craffitie, aft fieri nequit vt lex 
ifta eene ,. quamdiu fuün&io, fecundum quam 
repulfio fluidi magnetici exercetur , incoguita eft. Id 
interim fine difficultate perípicitur, dari certam craffitiem, 
fub qua attraCio eft maxima. Ponatur enim corpus F, 
Fig. XXXIIL, attrahi yi — A , atque augeri craffiriem 
eius, per Jaminam infinite tenuem cad, quae fi fola effet 
traheretur yi =æ. Lamina quidem ifta corpori F iun- 
&a, magnetismum corporis F, et fimul vim qua attra- 
hitur , imminuct quantitate infinite parua, quae fit. =Y, 
fimilitesque corpus F, impediet, quo minus lamina. 
| | X22 a, tans 
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. 4, tanto vt alias gradu magnetica euadat. Poftquam 
itaque lamina 2, corpori F iun&a eft, vlterius vi — 4, 
hon attrahetur , fed minori. Supponamns itaque, ims 
minui vim , qua lamina a attrahitur per actionem cot- 
poris F quantitate =e, et tota vis, qua corpus F, 
poftquam craffities ipfius lamina æ aucta eft, attrahitur, 
erit —A-|-4—'y-s.  Euideus autem eft, effe qui- 
dem 4 quantitatem  conftantem , fi laminae craffitiem - 
corporis F adaugentes conflantis cogitentur effe craffitiei, 
afl quantitatem e pendere a vi magnetica partis gF, 
atque maiorem fieri, fi ipfa increfícat , quantitatem an- 
tem y, quae pendet a vi conítante 2, itidem . pro 
conflanti haberi poffe. Si ergo ponatur vis magnetica 
partis gF crefcere , cum aucta crafbtie, e continuo fi- 
mul increfcet , vnde deuenietur tandem ad terminum 
vbi e-+ y aequale euadit æ. — Quodfi autem hoc (üerit, 
ert z—'y—c, fiue incrementum vis, qua corpus F 
attrahitar — o , vnde craffities , quam tum habet cor- 
pus F, erit ea, quae maximam attractionem producit. 


171) Subfillere cogimur in genueralioribus hisce 
confiderationibus , quaenam enim  praecife fit craffities 
attractioni maximae refpondens, ante cognitam fünctio- 
nem, fecundum quam fluidum magneticum agit, a prio- 
ri, atque per theoriam folam determinari nequit, Noe 
timum autem eft, acu id locum habere, quod theo. 
ria nos docuit.  Obfíeruaffe enim , ac miratos fuiffe 
phaenomenon hocce , eorum, qui phaenomenorum mae 
&netcorum hiftoriam condiderunt , aliquos, conftat. 


12) Poft- 
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172) Poftquam iam aGionem magnetis in fer- 
fum magnetica vi antea non imbutum fatis examina- 
vimus, eruendae fuperífünt leges actionis duorum ma- 
gnetum in fe iuuicem.  Supponamus itaque  maguetes 
fibi primum ita effe obuerfos, vt pofitiuus polus prioris 
AC, Fig. XXXV , refpiciat alterius polum negatiuum 
DE, Magnes tum A, materam magneticam in B 
contentam repellit , Ynde pars euacuata EB maiori ad- 
huc gradu euacuari debet, ac fimiliter, magnes D flui- 
dum in A reperiundum attrahendo , vt maiori quam 
antea gradu in A C  accumuletur, efficiet. —Indicemus 
quantitatem fluidi magnetici naturalem, partibus AC et 
AD magnetis A competeatem per Q, eam vero quae 
alterius magnetis B partibus BE, BF competit fit — 4. 
Vocetur porro quautitas fluidi magnetici » quae antes 
quam magaetes fibi admoti funt, im AC abundat, ac 
in AD deficit, æ, ex vero quae is BE. deficit, ac in 
BF abundat, B. Sit denique, poftquam: magnetes fibi 
. inuicem admoti funt, quantitas fluidi , quae per actio- 
nem magnetis B , ad tranfitum; ex AD iu AC cø- 
acta füt =m, ez vero quam magnes A, ex DE in 
BF transfluere coegit — 60. Si iam in formula gene- 
rali $, 43 , ponamus, a= a- 4, b——a—4, Czo, 
e——BH e 3 f— 843-9, g— o, feu quod ad idem res 
cidit, fi in formula ther hrae eg be , ponatur az 
$= &-i-W, atque e=f>8+ 9, pisdibir formula, 
quie vim, qua fe magnetes A et B attrahunt, expri. 


(« + WX B (tr — 77) 7) =le e 
mit, quae itaque = eft "Ur 


X38 175) Vis 
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173) Vis ifta pofitiua femper erit, vti per @ 
euidens cft, modo fit femper (r—7^)2-(e—6&/). Cum 
ergo füpra probatum dederim ($. x149) vix. dubitari 
poffe, quin hoc locum femper habeat, confequens eft, 
magnetes quorum poli contrarii fibi inuicem obuerfi 
funt , fe femper attrahere. Quanquam autem hoc ge- 
neratim ita verum fit, quaedam tamen fubinde occur- 
rere. poffunt phaenomena , inopinatum habentia euen- 


tum. Sic w. g. ad primum intuitum yix erit, qui 


dubitet afferere , fi ceterae circumftantiae anes  fùc- 


rint fimiles, non folum, quo magnes B eft fortior, 


ro 


€o maiori ipfum vi attrahi debere, fed et fi corpus B 
omni magnetismo fit deftitutum , minori iftud vi, 
quam magnetem ipfi fimilem ac aequalem , attralii de- 
bere. Quam autem per fe euidentia videri haec que- 


ant, nihilominus non folum, et ipfe faepius contrarium 
obferuaui , et ab alis annotatum inuenio, fed etiam fi 


propinquius ac curatius rem intueamur, facile fala haec 


effe cenuincimur. Pendet enim quantitas yis qua ma- 


guetes fe trahunt, magna ex parte; a facilitate maiori 
aut minori, quacum fluidum magneticum in poris ipfo- 
rum mouetur. "Vt autem , quomodo hinc oriri queat, 


: quod magnes interdum debilior , maiori, quam fortior, 


aut ferrum nudum non magneticum , maiori , quim füt 


-fortis magnes, vi attrahatur , yite concipiamus , pona- 


mus fubftitui magneti B, alium b ipfi aequalem qui- 


"dem ac fimilem , aft in cuius poris materia magdetica 


multo facilius mouetur, Si iam, antequam. hic magnes, 


magneti A admouetur, ponamus deficere in parte ipfius 


be, ats 
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fe, atque in bf abundare, fluidum magneticum quana 
itae = (/, atque applicemus huc omnia ratiocinia , 
6. 142 víurpata, vocemus autem ium , quantitatem flui- 
di , quae ex AD in AC tranfit, «^, ac eam quae 
éx eb im bf propulfa eft, 0^, obtinebimus formulam, 
füpra inuentae omnino ümilem. Erit nempe vis quë- 
magnetes fe attrahunt, eee nc m-g- 
.174) Facile perfpicie£, qui parum attentionis' 
huic rei largiri voluerit , magnitudinem ipfius v’ pen- 
dere. a magnitudine ipins G^-1- 0^, ita vt quo maius 
hoc fit, eo maius ctiam fieri debeat w. Magnets 
énim £ vim qua fluidum in A contentum attrahit , 
ét tranfire ex parte AD in partem AC cogit, créfcere. 
dum crefcit. B’ 0^, ex fupra traditis: fatis. manifeftum: 
éft,. Quod: fi autem hoc admittamus, fine negotio’ 
patet | | | 
— 3] 8i f —£, fore, ob fücilitatemi maioreri ,. 
qui cedere poffe fluidum in' magnete b contentum , 
füpponimus , 0^ & f, vnde obtitiemus: (9? 4- 0/ SB 6, 
ac vt modo: probauirmus , etiam à-- w $ a -1- «4, râde 
conféquens eft, vim’ qua' magnes A trahit maguetem 5, 
quae En ra n) M0 =V maiorem effe vi 
qua idem ifte magnes, trahit magneten B, quae nempe 
vis fupra: reperta: eft. effe: aequalis SRE Ta 
Deinde 
2) etiamfi ponatur 8” ef minus (2, nihilominus 
ób rationem modo' antea: adductam erit 0 S 6, vnde: 
fieri poterit vë fit Q/-1- ( e B-t Quod. antem? 
lioc 
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hoc fucrit , erit quoque a- nS a-y, vnde neces- 


fario, quod eodem modo vti ia numero antecedente 
patet, magnes ó maiori vi, quam magnes B attrahetur. 
Si tandem 

3) ponitur effe G^ omnino =0, quo cafu 2 nul- 
lum poffidet magnetismum , patet nihilominus, fi b ex 
ferro. admodum emollito conftet, B vero ex duriori, 
(quo cafù 0/ admodum magnum, 6 vero valde paruum 
erit) pofübile omnino effe vt 0^ fit —(9-1-0. Fit 
autem tum ob (3/-31- 0^ S> G-r-9, quoque atw Setn, 
vnde denuo fequitur, fieri poffe, vt ferrum non ma- 


gneticum å, maiori quam magues B vi, a magnete A 


attrahatur, 


-n 


Qui rite haec intellexerit , fine difficultate appli- 
gare ipfa poterit ad cafum, vbi magneti A, aut magnes 
debilior, aut ferrum nudum non magneticum fubftitui- 
tur, atque proríus fimilia tum obtinere inueniet. Ite- 
tum itaque iam nobis contigit, wt perfacilem ope 
theoriae noftrae dederimus explicationem phaenomeni , 
quod iis, quibus per experientiam fojam innotuit, diffi- 
cilimum , nop videri non potuit, 


175) Vt difquifitionem de actione maguetis in 
alium .maguetem abíoluamus, expendendus nobis fupereft 
cafus, vbi magnetes fibi inuicem polos eosdem, fiue 
homogeneos obuertunt.  Ponamus itaque primum , ma- 
gnetes AD, EH, Fig. XXXV, fbi inuicem habere 
obuerfos polos pofitiuos , fiue eos, in quibus fluidum 
magneticum abundat. Repellit ergo horum magnetum 

quiuis; 
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quiuis, fluidum magneticum in altero eontentum. Ma- 
gnes proinde A D, aliquam materiae magueticae , circa 
alerius magnetis extremitatem E  abundantis, partem, 
verfus interiora cedere cogit, ac viciffio(m magnes EH 
fimilem -actionem in magnetem A D exercet. Vocemus 
quantitatem , quae ex extremitate A, hac ratione pro- 
pulía eft, n, eam vero quae ex extremitate E, verfus 
ioteriora magnetis tranfire coacta eft, 0, de caetero 
vero antea víürpatas denommatiopes retineamus. Quod- 
fi iam vtrumque magnetem in tres partes, AB, BC, 
CD, atque EF, FG, GH, diuifüum concipiamus, atque 
dicamus m" fluidi abundantem, in AB—2-», 
-in BCzZ--r-«, in CD—-—u, fimiliterque, eam quae 
abundat in EF=Ẹ—9, im FG—$-r- 0, in GH-- f, 
atque tum priores tres valores, in formula generali 
$. 43, fübftiruamus pro a,b et c, polftériores vero tres 
pro e,f,z, prodibit formula vim qua magnetes AD et 
EH fe trahunt, exprimens. 

176) Ad idem hoc recidit, quafi in formula 
$. 45, primum poneretur e et g negatiuum , quo cafu 
prodit, 
2o (ar+br’—er”)e~ (ae--9g/— ce") f -( titi 

« 4 | 

aue em fieret 4—*—3, 5-—9*--4, cza, e2 P— e, 
= tet, g= (. Formula ifta pro varia quantitatum 

5 atque Ô determinatione, quas quidem variabiles effe 
per fe patet, mox negatiua, mox nulla, mox vero 
pofitiua erit. Vt hoc quodammodo  patefcat , cais, 
auibus quoduis eorum-.contingere poteft, euoluere labo- 
| Y remus. 
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remus Dico autem : quamdiu y et 9 non füpersmt 
2 er B, id eft quamdiu valores ipforum 4 et e funt. 
pofitiui , formulam conílanter efle negativam, — Eit 
` nempe. e e po 
| Yy.zr/^ Zr! et ea th, hinc cr" Sar Abr. 
Cum autem porro fit 7/«7, atque proinde 4/^«4F 
a fortiori coucluditur , effe quoque cr” ar tir, 
vnde quantitas, ar-i-5r/—cr^  pofitiua femper- ett. 
Prorfas fimili ratione euincitur , etiam quantitates: 
ag--bg/—cg" et ag4-bt/—ct", cfe pofitiuas: 
Deinde | i 


. 2) Quoniam t" et t" pertinent ad diftantias , ae~ - 
que differentes quidem , fed. maiores iis, ad quas perti- 
nent g^ et g” ($. 43.) ert e/—g" ct -vw ($. 1409. 
feqq. et $. 149). Ob a--5—c itaque., erit 
a'b? —cg" t aW -- bt ee”. Et autem fimi- 
liter e e^ Stg, atque age—ag Sayay. . Cum 
ergo habeamus ag/-L4e/- e" & at 4- ot" - ct | 
| gn et ae — ae Sapat | 
erit capiendo fummam agr ae! — cg” > at tbt — t". 
Simili methodo probatur, effe quoque 27-1-57' —cr^^ 
e at bt ce”, et Sag- beg! —ce". l 
Breuioris expreffionis ergo fit. (ar 3-57 —e7/^ — P, 
(agbe eg )=Q, atque (aptit eL) =R 
Cum ergo fit. vi ha&t.nus propofitorum , PR, atque 
QSR, erit quoque Pez Re, et QfSRf, hinc 
Pe--Qf Rec Rf, fiue ob e--f—g, PesQ f Rg- 
Immediate autem hinc tandem patet, affuümta fub hy- 
Re a E ct  pothefi,. 
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pethefi , formulam fupra repertam , quae vim magne- 
tum attractricem exprimit , (emper fore negatiuam. 


177) Si autem ^ atque £ eousque increfcant, vt 
aut æ aut e fiat negatiuum , formula noftra in pofiti- 
vam abire poteft, vt hoc pateat, fit primum e nega- 
tjuum ac ——-— y, atque ob « adhuc pofitiuum, quae 
num. I et 2, $. antec. demonftrata funt, adhuc locum 
habebunt Erit autem tunc ob e—6—6——vy, 
=+ y, et f—(Q-i-*y, vnde formulae noftrae 
numerator, —Pe—Q f-i- Rz, tradfit in -I-P»y — Q 
—Q'y-r-Rg. Eft autem, ob RQ, RG-QQG 
negatiuum, et ob P>Q, Py- Q'y pofitiuum , quare 
manifeftum eft, ^y ita determinati poffe, vt fit 

Y-Qy2Qg8-—R, hinc formula noftra pofitiua. 
Formula deinde noflra generalis ($. 176.), transponendo - 
terminos et ita — Mes yt fit — 


Q 4 : | 
quam 'breuitatis caufa indicemus per == —E EN TM 
Facile autem patet, omnino fimili ratione, qua §. r76. 

 víus fum , demonftrari poffe, quamdiu e füerit pofiti- 
"um, quantitates L, M et N fore pofitiuss, atque 
LSM, e MSN. Si itque z—2-—2, fit negati- 
vum =—ò, erit 4—42-1-0 et bað, vnde ha- 
betur formulae numerator —--Ló -Moa-—M3-rNa. 
Eft vero ob LSM et MSN, Ló—M6 pofitiuum 
atque Na—Ma negatiuum , vnde per fe patefit, à 


determinari poffe ita wt fit Lò -MoS Ma~Na, 
Y 2 atque 
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atque formula, magnetum vim attractricem: i an 
pofitiua. . | 
178) Viterius infiftere difquifitioni huic nilnl te 
fert , fufficit enim nobis generatim oftendiffe , poffibile 
effe quibusdam fub circumttantiis , vt valor vis, qua 
magnetes fe attrxhunt ex negatiuo in pofitiuum: tranfeat. 
Varius itaque effe poterit experimmenti euentus, fi 2 
magnetes (ibi inuicem: polos pofftiuos. obuertunt, fieri 
enim. poteft, vt fe repellant „, aft poffibile quoque eft 
vt fe attrahant , immo et, vt omnino in fe inuicem 
non agant. Cum autem pofteriores hi cafus locum 
non habeant, ni(i y et 6 tanta füerint, vt @ aut e 
fictum fit negatinum (6. S J, hae autem quantitites 
maiores: fiant , fi 
1j Vis magnetun , in fe inuicem: agentium, mae 
ior fit, 
2) Diftantix ipforum imminuitug | 
$) fi fluidum. magneticum , repulfionr. facilius cede- 
re poteft , fiue fi ex molliort conftent ferro magnetes 
Liquet repulfionem; magnetum , in attraétionem 
tranfire pofle, fi 
. 3) Magneti AD alius: nobilior , maiorumque v- 
rium fubftituatur, 


2) Si magnetes AD et EH fibi propiogsips ade 
RüoueantaEe 


 '8! Si magneti EH, alius ex ferro molliori cone 
flans fubflituatur. 


Cencipitur autem inde fine negotio phuenomeno- 
Ium; qnoruudamy paradexorum ratio, facile enim hime 


patei, 
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patet, cur interdum maguetes longius a fe inuicem re- 
moti fe repellant , qui propinguiores facti fe: attrahunt 
(num. 1) curue interdum :magags fortior attrahere queat. 
aum, quem debilior repellit. (num. 2. 3). - 

179) Omnia iffa adplicari poffunt, ad cafüm, 
vbi magnetes eas fibi obuertunt extremitates , quae 
fluido magpetíco euacustae [ünt. Vterque magnes hoc 
caf fluidum in altero contentum: attrahit, vnde tam 
in magnete A D quam EH, materia magnetica ex par- 
tibus remotioribus, verfus extremitates. Æ et E traofire 
debet. Simili itaque ratione , vt pro calis antecedente, 
füpponere poffunus, quafi vterque magnes in tres par- 
tes diui(üs «effet, fique ponamus in formula gren 
$. 43, 4— — 1-2 - 4, b——$ —", c—a,ec-— eO, 
f—-8-$, g— Q, obtinebimus expreffionem pro vi, 
qua vterque magnes alteruns attrahit. Ad idem autem 
hoc recidít, quati primum poneretur in formula generali, 
a,b, e et f. > negatiua, quo cafü prodit | | 

- m ^e— eere / -eg/^ f (artea e 22 
Q4 u 

! tque tum fat a= %—-n, b25 s+% ea, e=, 

J=E+ 0, et g= (f. E 

180) Cum formula bic eruta, cm cr, quae 
$ 156. euoluta eft, penitus coincidat , omnia huc ad- 
plicat poterunt , quae fuperiis (S. 136. 177. 178.) 
dicta fuot, quae. vero repetere füperuacuum foret. Plu- 
ya itaqne, hunc cafum fpeđantia nom addo. ^ Affumi 
autcm folent a fcriptoribus magnetis prepüetates defcri- 
- Y g | benti- 
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bentibus , regulae, omnino fimiles iis, quibus. vti fcri- 
ptores de electricitate agentes , fupra $. 147, monui, 
binae fequentes: magnetum polos homogeneos fe inui- . 
cem repellere, heterogeneos vero fe attrahere. Quoad 
vlimam quidem regulam, nihil eft, quod impedire 
poffet, quo minus ipfa pro vera admittatur, haec enim, 
et theoriae , et conftanti experientiae omnino confentit , 
(69. 173.) aft priorem, prouti exprimi folet, fallere , 
poffe ex §. 177. füffcienter patet. Come autem 
ipfius pro vera omnino aguofcenda e(l, vt ftatuatur, 
polos qui fe repellunt , effe homogeneos. Hoc enim. 

folo cafü fieri poffe, vt magnates fe repellant , exinde 
 füffücienter patet, quod reliquis quac femper in- 
ter ipfos attra&io detur. 

181) Experientiam cum theoria noftra , indeque 
deductis coníe&ariis amice confentire, experiri facile 
licet. Attrahere fe quidem contrarios magnetum polos 
fatis fuperque notum eft. Operae autem pretium erit , 
tentamiüa quaedam, veritatem propofitionum 6. 177. 
178 euolutatum , comprobantia adduxiffe. ^ Statuatur 
itaque prope magnetem AB, Fig. XXXVI, cuius po- 
lus v. g. A, fit borealis, acus magnetica CD, cuius 
polus borealis fit C, D vero auftralis. Difponit fe .tum 
protinus acus in eum fitum , vt polus auftralis | ipfius, 
D, directe refpiciat borealem magnetis polum A. Ope 
tim fili CE, cupidi C annexi, aut alia quacunque 
ratione , rotetur acus circa puntum F, atque cufpis C 
cogatur propius accedere ad polum A. Obferuabitur 
tunc initio quidem, v. g. poftquam in fitum c4 deducta 

eft, 


! ET REP'LSIONE EŁECTR ET MAGN. rys 


eft, acüm niti adhuc, ad recuperandum priorem fitum 
` €D, quod' indicio’ eft, cufpidem C  centinuo adhug 
repeli. "St vero cufpis c cogatur perpetuo propius ac- 
cedere ad polum A,- deueniétur tandem ad certum 
"quendam terminum, v. g. yò, vbi repulfio fubito in 
attractiónem tranfit, ac acus fe fponte ita difponit , vt 
"fitum prioris contrarium , eum nempe, vt cufpis C 
"polum: A refpiciat , acquirit, Similis eft fucccffus , fi 
polus Æ non füerit bóreali&,. vt hic fuppofüimus, fed 
e contrario: auftralis: experimento. sdhibeatur —  Neceffe 
dutem eft, vt magnes fatis generofus fit , acusque ipfi 
fatis propinque admoueatur, nifi enim. hoc obferuetur y 
feri potet, vt repulfio in attractionem non tranfat ,. 
fed acus fponte femper in. fitum CD reuertatur.— Eun- 
dem hunc tranfitum vis repellentis im attractricem Ce- 
leberr. Mufcbenbroe:k, ope librae mobiliffimae, — 
vàuit, ac- valde miratus eft. 

182) Aflumíi hactenus , quafi in magnete quouis, 
pars pofitiue. magnetica, aequalis fit fempcr magnitudinis 
cum negatiue magnetica , et quaft im vtraque harum 
pattiurm , floidum vniformüiter fit difttibutum: — Ipfe au- 
tem iam monui, me liypothefin vtmmque. non pro 
omnino: vera habete, fed pro calculerum folum com- 
rhoditate (quos introduxi, vt fermonis confüeti pro. 
 Jixitatemr , enitarem) quafi locum haberent , fupponere. 
Euidens enim’ eff, et partes poffe effe' inaequales, et 
fluidum maegneticum  difformiter diftriButum: — Aflumere 
equidem Hactenus potui, falua veritate eorum quae inde 
deducta. unt. , hypotheles j cum naturae. hypothefi nou 

omnino 
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omnino confentientes, quamdiü de generalibus folum 
sionis magnetis legibus, non vero de determinata 
actionis huius quantitate , fermo fuit. Facile enim pa- 
tet, fimiles omnino Pprodituras conclufiones , etiamfi 
partes maguetis pofitiuae ac nmegatiuae fint inaequales, 
atque fluidum non vniformiter diftributum. —. Superfünt 
autem experimenta quaedam mea, huc fpećtantia, quae 
requirunt, fi rationem ipforum rite exponere velimus : 


vt ad inaequilitatem partium, et difiributionis fluidi 


magnetici refpiciamus. ! 
183) Ducamus initium a curatiori experimento- 
rum iftorum defcriptione. Vt experirer, quidnam acci- 


dat magnetibus, dum fibi appropinquantur, et in @ - 


inuicem agunt, fequenti ratione tentamina aggreffus 
fum. Filam cylindricum ferreum CD, Fig. XXXVII, 
diametrum baíeos habens circiter lineae vnius, longitu- 
dinis xo pollic. *7 lin. decimalium , mnagneticum redde- 
bam , ita vt centrum magneticum effet inm, atque 


Cm polus auftralis , mD vero borealis, quorum prior. 


erat longitudinis 5 poll. 8 lin. Opponebam tum bo- 
reali polo fili, polum borealem A magnetis infignium 
virium AB, ad diftantiam AD , atque deprehendebam, 
centrum magneticum m, fügiendo quaft polum å, 
verfus C notabiliter promotum effe. Quo propius por- 
ro maguetem admouebam eo magis centrum magneti- 
cum. verfus C propellebature Sic cum efet AD— 
x poll. 5 lin. erat Cm—5 poll. 6: lin. 
0o--5- wrdee ume pum g 
0--1--- —-4--o- 

a = -= o ~ ideft inip 3 - - o1 - 

contatu Simi- 


— 
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Similiter in alio experimento, vbi longitudo fili erat 
—$8 poll 6 lin. Cm vero, antequam admotus erat 
magues — = 4 poll. 3 lin. inuepiebam , facto 

AD —zmz aja 5 lin. Cm —5 m 9: lin. 


| Plurima huins generis experimenta inftitui , variatis et- 
iam circumítantiis, polumque auftralem loco borealis 
adhibendo, quae vero cum nunquam non eundem ha- 
buerint fücceffüm , deícribere opus non eft. 

184) Si in experimentis iftis, admodum prope 
admotus erat magnes AB extremitati fili D, aut fi 
omnino ipfam contigerat, poft :magnetis remotionem 
inueniebatur filum .tres habere polos, ac «entra ma- 
gnetica, bina, m et n. Erat nempe Cm polus auítra- 
lis, mn boreus, ac # D denuo auftralis. Sic in expe- 
rimentorum $. antec. recenfitorum primo, poftquam 
filum magnetem contigerat, remotus vero eft ma- 
gues, erat Cz polus auftralis longitudinis 3 poll. 4 lin., 
mn boreus, longit. 6 poll. 5 lin. et nD denuo au- 
ftralis , longit. x poll. 2 lin. In fecundo experimen- 
to, poft contactum, polo auftrali Cm longitudinis 2 poll. 
I lin. fuccedebat borealis mn, 5 poll. 2 lin. longus, 
ac huic denuo auftralis zD Jongitudinis x poll. x lin. 
Omnino fimilis erat plurimorum aliorum experimento- 
rum euentus.  Adhibui autem in hisce tentaminibus 
fila aliquantum longiora, fi vero breuioribus wtebar, 
quodammodo diuerfus oriebatur.euentus. Sic v. g. cum 

Z adhi- 
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adhiberem filum ferreum , | longit. 4 poll. 5 lin. ali- 
aque breuiora, centrum quidem  magneticum 77, pro- 
vti in experimentis antecedentibus, quo propius admo- 
vebatur magnes, eo propius quoque ad extremitatem C 
accedebat. Cum autem, pofítquim magnetem contigerat 
filum , nouum examen inftitucrem , non vti fieri. folet 
in filis longioribus tres poli atque duo centra magneti- 
ca reperiebintur, fed vnicum folum centrum, atque 
poli duo. |Commutati autem iam quafi erint poli, ex- 
tremitas enim Cz, quae antea v. g. au(ltralis fuerat , 
iam borealis, mD vero auftralis polt virtutem | poffi- 
debat. | 
185) Et hoc memorabile accidebat , im expert- 
mento io, cum fili breviora adhibueram , quod, fi 
annotatus erat locus centri magnetici, cui refpondebat, 
quamdiu magnes propinquus erat filo, poftea vero, re~ 
moto magnete denuo in locum centri magnetici ingui- 
rebatur , deprehendebatur iftud fponte fua ab extremita- 
te C, verlus D aliquantum. rediiffe. Sic v. g. cum 
adhiberem filum longitudinis 3 poll. 2 lin., quamdiu 
magnes pollicem vnum diftabat ab extremo D, erat 
diftantia centri magnetici ab extremo C, fiue Cm— 
9 lin. remoto autem maguete, Cm ad poll. z, Hn. 51 
ftatim rurfus. increfcebat. Alie vice in. filo longitudinis. 
2 poll, x lim. appofito magnete ad diftantiam 2 polli- 
cum , erat Co— 7 lin. remoto autem magnete ad 
z poll i lin. longitudinem increuerat. 
186) Phaenomenorum iftorum caufas ex theoria 
noftra deducturi, monere in anteceffum debemus, co~ 
actos 
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actos nos effe, vt ab exactis calculis abftineamus , qui 
quippe inftitui nequeunt, quamdiu functio repulfionum 
magneticarum ignoratur. Interim  confenfüum horum 
phaenomenorum cum theoria tam luculenter oftendere 
in poteftate eft, vt principia theoriae magneticae hic 
euoluta, non parum exinde confirmari queant. Conci- 
. piamus ergo, filum CD ac magnetem A, Fig. X XXVIII, 
fibi primum polos pofitiuos obuertere. In Dm itaque 
fluidum magneticum , vltra quantitatem naturalem abun- 
dat certa quadam quantitate , quam per totam par- 
tem mD vniformiter diftributam cogitemus. — Fingamus 
iam cylindrum fluidi mD , congelari qua( ac folidum 
fieri, nihilo fecius tamen in filo nom maiori vt an- 
tea difficultate moueri.  Tendet itaque cylinder totus 
Dm, etiam ante admotum magnetem A, verfüs par- 
tem euacuatam mC, quae nempe ipfum attrahit, acu 
tamen ob difficultatem qua fluidum magueticum per 
ferri poros mouetur, veríus partem mC non tranfibit. 
Accedente autem magnete A , repellet is totum cylin. 
drum , vnde hic iam maiori, vt antea, vi vrgebitur, 
veríis C , atque actu aliquantum progredietur. —Si(tetur 
vero tandem hic progre(fus. Cum enim vis, qua ma- 
gnes A cylindrum 7&1) propellit, cum aucta diftantia 
imminuatur, quo magis cedit cylinder, eo minori vi 
vrgebitur, vnde tandem ad locum peruenire debet, vbi 
vis ipfum verfus C propellens eousque decreuit, vt dif- 
ficultatem, quacum per ferri poros ipfe mouetur, fupe- 
rare nequeat, tumque penitus motus ipfius fiftetur. 


Z a 187) 
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x87) Ponamus propulfum hac ratione cylindrurme 
Dm, detru(um efle in. locum np , atque cogitemus iam 
ipfum vnico: actu regelari , ita vt quaeuis fluidi parti- 
cula libere, vi ipfam vrgenti obtemperare queat. Si 
tum primum ad particulas circa # haerentes: refpicia- 
mus, quiete {fubfiftere ipfas debere , perfpicuum eft, 
vrgentur enim hae verfus C, vi quae tanta eft, vt 
difficultatem, quacum fluidum per ferri poros mouetur, 
fuperare nequeat. Nifi enim hoc foret , totus: cylinder 
aliquantum: adhuc vlterius verfus C protrudi debuiffet. 
Particulae vero: circi 7 reperiundae , quae quippe vr- 
gentur: verfus D, a vi attractiua partis. euacuatae D ,. 
atque repletae pø diffluere poterunt. aliquantum verfus Dy: 
quantum permittit vis repulfiua magnetis A , quae pro- 
fluxui huic contraria eft.  Perfpicere iam poterit qui- 
vis, qui fecum hanc rem; paulo attentius: meditari vo-- 
luerit , eum proditurum: flatum , vt generatim: quidem: 
circà p maior fluidi copia reperiatur , quam circa D`, 
at, prouti circumítantiae variantur, fieri poffe, vt 
mox circa D fluidum , minori tamen gradu quam. cir* 
€i p abundet, mox circa D deficiat.. Quo maior enim 
eft vis repulfiuz quam magnes A exercet, eo minor 
effe debet copia fluidi circa D ' exiftentis.. 

188) Immediate hinc iam patet ratio, cur cen- 
trum magneticum , admoto: magnete, A, eo magis ver- 
fis extremitatem: C propelli debeat, quo: magis hic ex- 
tremo D appropinquatur. Simul autem perfpicuum eft, 
fi. fatis magnam vim pofífideat magnes, ac propinquius: 
admoueatur , fieri poffe vt. extremitas: fili. D- fluido: va- 

' cua; 
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cua reddatur , atque negatiue' magnetica euadat, quo 
dalu duo' centra magnetica. adipifci. debet filum. Ad- 
modum facile hioc phaenomenorum $ 18g et initio 
$.. 184 recenfitorum ratio: redditur ,, immo et fine ne- 
dotio concipitur. fi filum fit breuius, atque magnes 
fatis prope admotus, fieri poffe, vt vis quae cylin- 
drum D propellit , tanta fit, vt hic vsque ad ipfam 
extremitatem C protrüdatur, immo' cogatur ex. parte 
ex extremitate C. emanare: Quodfi hoc contingat, ex- 
tremitas C , poft experimenti inftitutionem , non ne- 
gatiue fed pofitiue magnetica: erit neque , vti' “accis 
dit fi longius. eft filum ,- tres bahebit polos, fed. fal- 
tem duos, quorum quidem Cz erit pofitiuus, nD ve~ 
ro negatiuus. Fig. XLI. Pertinent: huc experimenta p 
quae füb finem ,.:.6. 184. defcripfi.- 

189) Videtur fieri poffe, vt, fi filum fit admo- 
dunt breue, magnes vero infignis fortitudinis, totus Cy- 
Ünder nC: ex: extremitate: C expellatur',. quo" cafü' to- 
tum: filum CD negatiue magneticum' fieri debet, ita' 
tamen, vt: circa. D' maiori! gradu, circa C vero: mino- 
rÉ fluido eüacuatümr fit. Vere: quoque" hoc! euenire 
interdum , plurima me docuerunt tentamina: — Sic 
v. g+ cum adhiberem filam' longitudinis: 2, poll. r lin- 
quod aute experimenti infüitutionem habebat” centrum" 

magneticum in zz, ita vt effet Cm -- r poll. r lin: 
Fig. XXXVIII , admoto manete adi diftantiam AD 
— 3 poll. o lin. erat Caro poll. 9' lin:- 


WU uicem uS ue a a A r tas 
È =- Ọ - - - - Centrum: in filo nullum 
Z 3 | Ó - 
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O- - § - =~ ~ - centrum nullum. 
Ooa 2] —- - - e- centrum nullum. 
O-—-o0 = ~ ~= ~ centrum nullum. 


Quid hocce cafu , ablato magnete , euenire debeat, ex 
iis, quae fub finem Cap. I. $. 99 dicta (unt , facile 
iudicatur. | | 
190) Si porro cylinder 7p, eousque propulíus 
fit, vt fpatium D fluido vacuum fit, atque infignis 
 refpe&u partis vacuae. Cz magnitudinis Fig. X XXVIII, 
vrgebitur cylinder verfüs C, a vi attractiua partis 9C, 
quam vocemus 77, atque repulfiua magnetis A , quam 
dicamus R , verfus D vero a vi attractiua. partis D», 
quae indicetur per s. Erit ergo vis tota, cylindrum 
verfus C propellens = R- 5-5, quae poftquam re- 
motus eft magnes, abit in m-n. Si ergo n fuperet m, 
quod omnino locum habere poteft, erit vis haec nega- 
tiua , ac cylinder np magnete remoto verfus D redire 
conabitur. Si ergo vis ifta difficultatem , qua fluidum 
per fili poros mouetur , füperare. valeat , actu cylinder 
verfus D progredietur , poftquam magnes A remotus 
eft. Eft hoc quod accidit in experimento $. 185. 
defcripto , cuius itaque ratio abunde hinc patet. Per- 
fpicuum autem fimul eft, requiri ad producendum phae- 
nomenon iftud, vt pars nD notabiliter. vi fua attra&i- 
va fuperet partem mC, vis enim # vi m notabiliter 
major, pro hoc euentu producendo, requiritur. Eui- 
denter hinc patefcit, cur phaenomenon hoc non ob- 
feruetur , nifi magnes admodum propinque admotus fit, 
atque filum brenius. adhibeatur, in longiori enim filo 
pars 
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pars euacuata Cm, maior manet, quam vt effectus 
hic oriri queat. "Vere quoque in longioribus filis nun- 
quam deprehendi, fem oto magnete centrum magneti- 
cum fen(íibiliter verfus C rediiffe , fed folum in breuio- 
ribus hoc obferuare mihi contigit. 

191) Si iam alter examinetur cafus, vbi extre- 
mitati negatiue magueticae D,  admouetur magnetis 
polus negatiuus B , Fig. XXXIX , fimilia locum ha» 
bere, monftrari facile poteft.  Particulae enim in par. 
te repleta circa m exiftentes , vrgebuntur quidem , au. 
tequam admotus eft magnes, ad tranfitum verfas C , 
a vi attraciua partis mC, et repulfiua partis mD, 
aft quoniam haec vis difficultatem qua fluidum per 
poros mouetur füperare non valet, actu non tranfeunt. 
Accedente vero magnetis B vi attractiua, refiftentiam 
hanc fuperintes , actu profluere debent. Cum autem ,. 
dum accedunt ipíae propius ad polum DB, vis attra- 
hens femper augeatur, fubfiflere nequeunt, fed fe ver- 
fus extremitatem C recipiunt. Similem actionem in 
caeteras quoque particulas, cylindrum D conflituentes, 
exercet magnes, aft magis diíhtas minori vi follicitat. 
Sic v. g. particula circa x exiftens, multo minori. 
vi verfus C vrgebitur, quam circa m reperiunda; pel- 
litar enim ipfi verfus C quidem , a vi attractrice par- 
tis mC, et magnetis B, atque a repulfiua partis zD , 
aft euidens eft, priores duas vires, ob auctam diflan. 
tiam, tertiamque, ob partem D» S> Dm , minores 
effe viribus tribus, quae particulam circa 75 propellunt, 

ac 


\ 
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Ac praeterea vis repellens partis nm adhuc follicitatio- 
nem verfus C imminuit. Procedendo ergo verfus D 
dabitur tandem terminus, vbi particulae vkra illum 
fitac, miüori vi vrgentur verfus DC, quam quae fir 
perandae motus difücultati par eft. Sit terminus ifte n, 
atque totus cylinder Dn immotus fübfiftere debet , nm 
vero quafi abrumpetur , particulaeque ipfum conten: 
tes per totam partem ^C diftribuentur, ita tamen, 
yt pauciores circa n, plures circa C reperiantur. 

192) Patet itaque et hocce cafù , centrum mą- 
gneticam aliquantum” verfus D protrudi debere. Quo. 
niam autem porro fluidi particulae in 4C reperimmdae, 
verfus C procedere nituntur, fieri poterit, vt fi vis 
attractiua magnetis fit fatis magna , tanta tranfeat ver- 
fus hanc extremitatem fluidi copia, vt ipfa pofitiue 
magnetica euadat. Si autem vis debilior fuerit, fieri 
quoque potet, vt extremitas C negatiue magnetica 
maneat, debiliori tamen gradu, quam ante magnetis 
appropinquationem füerat. Accidit hoc nempe, fi fui- 
dum, quod verfus C tranfit, ad reGrciendum defectum 
non fufficia. —Manifeftum itaque eft, cur et hoc quo- 
que cafu centrum magneticum , polum D quafi fugiat , 
atque, fi magnes fit fat fortis et fatis prepinque admo- 
tus, extremum C pofitiue magneticum euadat, ita wt 
magnes tres polos, ac duo centra magnetica. dide 
tur. Fieri porro poteft, vt magnetis B vis tanta fit, 
atque filum CD ita breue, vt pun&um 7 cadat in D, 
hocque cafu totus cylinder mD verfus C tranfire debet, 
ita vt extremitas D fluido vacua, C vero ipfo re- 


pleta, 
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pleta .euadat, ;vnde :tunc ‘filum :non 3 fed 2 folum- 
modo polos, .vnicumque centrum adipifitur. .Si tan. 
«dem -tanta fit wis magnetis B, vt ‘fluidi „magnetici ,par- 
ticilae extra filum -prope D ,haerentes .máiori attra- 
jihantur wi, «quam .eft difficultas., .quae introitum :ipíi- 
xum in extremitatem :D . impedit , ieri -poteft, vt to- 
stum filum vltra quantitatem naturalem fluido .magne- 
tico :repleatur , atque ;potitiue magneticum , :circa C ta- 
;men maiori gradu , -quam .circa D .euadat. -Quid au- 
tem, fi tum magnes remoueatur , contingere debeat , 
«ex $. .98 , "leui ;negotio :patet. 

193) Suppofüi quidem :ha&tenus , quafi fluidum 
„magneticum , in quauis fili parte „ in qua aut abundat, 
aut deficit , vniformiter -ft diftributa , aft :monui iam 
:aliquoties , -hypothefin iftam fitam efe, meque in na- 
itura jocum ;habere poffe. ^Tolerari interim potuit , 
«quamdiu ;tales ex ipfa „deduxi «conclufiones , «quae pa- 
arum mutantur , «etiamfi fluidum -inaequábiliter , vti vere 
«eft , ;diflributum , .cogitetur. :Supereft :autem -phaeno- 
menon , «quod .expedire difficile :foret, nifi ad .diffor- 
amem fluidi .diftributionem , ' quodammodo Tefpiceremus. 
JCogitetur jin -caf , quem tractauimus ‘hactenus, ma- 
gnetem B tanta pollere wi, «tamque propinquum effe 
- filo, wt tres ;hoc ;nancifcatur polos, -pofitiuum :nempe 
Cm, Fig. XL, megatiuum Jn, atque pofitiuum z D, 
fitque copia fluidi -circa & D accumulati infigniter minor 
æa, quae circa C abundat.  Éxhiberi itaque tum po- 
terunt fluidi in quauis fili parte «denfitates , per cur- 
wam fmng, «uius applicata «quaeuis indicat, «quantum 
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in pun&o cui refpondet, fluidam vltra quantitatem m- 
turdem aut abundet, aut deficiat , vbi applicatae fu- 
pra axem cadentes intelliguntur pofitimae, ac infra eam, 
negatiuae. Particula iam fluidi quaeuis in parte nm 
reperiunda , v. g. p, vrgetur verfus #, a vi repulfiua 
partis zz C , verfus zz vero pellitur a parte nD. Sit 
harum virium prior =m, poflerior — 7, eritque vis 
tota, qua particula p verfus 5$ follicitatur — &— 7, 
quam quidem vim, pofitiuam futuram, fi m fuperet 
notabiliter z , i. e. ft in parte mC multo maior fluidi 
copia reperiatur , quam in mD , euidens eft. Vis Ka- 
que z;—7 non folum pofitiua effe poterit, fed etiam, 
vti per fe patet, tanta; vt difficultatem quacum fhri- 


dum per ferri poros mouetur, füperare valeat. Quod 


fi hoc foret, tranfire deberet particula p verfus #, nii 
a magoete D ipfam attrahente  retineretur. Si ergo 
magnes auferatur, Oobtemperabit ipla , aliaeque particu- 
lae ipfi vicinae, vi in ipfam agenti, et acu verfùs m 
progredietur — Augebitur itaque fluidi denfitas in pun- 
Co n, atque cuim antea fuiffet nulla , quae huic pun- 
cto refpondebat applicata , iam  pofitiua ipfr refponde. 
bit. Manifeftum autem eft, dum hoc fit, magneti» 
cum centrum aliquantum verfus C progredi debere. 


TEN WEERGRUN Sc ENG RENDERE Zeche" E DUPURDGDE, ROE a 


CAPVT 


A580 X o X Aste |: 387. 
|^. CAPVT. III. 
De communicatione  electricitatis 
et magnetismi. 


194) 

À bunde per experientiam conftat, corpora electrica 
atque magnetica, aliis corporibus vim luam cont- - 
municare poffe, immo quoad magnetismum in- 

fra monitrabo, omnes hactenus cognitas methodos, cor- 
pus quoddam magneticum reddendi, vnice ad commu- 
nicationem reduci, ita, vt nifi darentur corpora , quae 
ipfa natura, fine artis auxilio magnetismo donauit, in 
poteftate noftra , corpus quoddam magneticum reddere , 
pofitum nullatenus foret. Inter doctrinas itaque quam 
maxime examine dignas, haec de communicatione 
virium , quarum theoriam hic inueftigamus , referenda 
eft, quae et ea de caufa curatiorem diíquifitionem me- 
retur, quoniam partim exinde virium electricitatis et 
magnetismi fimilitudo eleganter elucefcit, partim tota 
magnetismi artificialis theoria inde repetenda eft. Duco 
initium , ab expofitione legum «communicationis vis 
electricae , pofteaque ad eruendas leges, pro magne- 
tismo valentes , ad quas facilis tum datur tranfitus, 
procedo. 


195) Sit itaque corpus T A, Fig. XLI. 
pofitiue electricum, hocque admoueri cogitetur alii cor- 
po D, corporibus per fe electricis vndique cincto, 
| Aa 2 . atque 
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atque: fingatur ,. darii caufam: quandam, imipédientemr " 
quo? minus aliquid. fluidi: ex: vno: corpore in aliud: tran- 
fire queat: Si iam: examinemus ,. quáénami contingere: 
tüm: debeant, perfpicuum* eft: ex: fupra- propófitis;. 
quae: repetere. füuperuacuum' effet, vim: repulfiuami: fluidi! 
in A. abundantis: effecturam ,. vt: fluidum: ele&ricuni' in! 
B. reperiundum: cogatur: relinquere: extreinitatém! C,. 
atque- accumulari: verfus: extrémitàtenmr altéram: D?- Eui- 
dens: itaque: eft',. párticulami: fluidi? ele&rici^,. in? contàctu: 
corporum haerentem, v. g. 77; conatuni- ex: corpore A: 
in: corpus: B. trinfeundi: exferere , qui: conátus: effectum' 
fuum fortietur- nifi? caufa’ ipfümi iimpediens: adfit:: — Con: 
cipiamus: ergo ,. impedimentum ,. quod. hactenus: fuppo-- 
fúimus auferri ,- atque“ aliquos: tum: diftinguere" cafus: opus? 
erit: Vel enim- vtrumque" corporum: A` et: B. eft: noni 
per fe elecricum , vel: faltem: alteritrum',. aut: tandèm? 
vtrumque" eft. per f ele&tricumi. Si primum locum ha-- 
Deat,. perfpicuum eft,. fluidum adu ex: A. in I tran- 
fire: debere. Facile. autent patet', non antea: fluidum: 
fübfi(tere ,. atque” ad' quietem redigi poffe, nifi poftquam! 
per vniuerfum corporum: A et B aggregatum , vnifors 
miter, ac ita: diftributum: eft, vt in’ quauis parte: eiuss 
dém fit denfitatis:- — Si: enim in: quadami. párte: fluidum: 
fingitur maiorem: habere denfitatem',. quam in" contigua; 
vrgentur' particulae: fluidi verfus: partem’ pofteriorem ,. 
neque: prius: aequilibrium datur',. nifi: poftquam ad. vni- 

formem: vbiuis- denfitateni fluidum: rédactum: eft. 
196) Sit quantitas: fluidi nàtüralis,. ad^ corpus: A^ 
p =q, et que ad. B pertinet. cQ. atque 
| abundet: 
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abuüüdet' in" corpore A- antequam" ad' contactum cum’ 
B: perueait.,. fluidum: quantitate. a, eritque tum: vis, 
. qua corpus: A; in hoc: Qatu: conftitatumr in' fluidi! ele- 
&rici' particulas", repellendo' ipfas" agit -r . Poftquam’ 
vero: vniformiter” per: aggregatum córporum diftributum ` 
eft. fluidum: réperietür vis ifta! = 4o Patet exinde: 
vim” él&ricam , quami: aggregatum pot: vniformem: . 
fluidi diflributionemi: exercet, minorem effe ea, quam: 
corpus: A folum ,. antequam ad conta&um' cum B per- - 
venerat ,. exferebat , == enim: genéràtimi- maius: eft' quam! 

aT et eo maiori’ gradu prior quantitas" pofteriorem' 


fuperat , quo maius eft. Q.: Si Itaque: ponatur mafla’ 


corporis: B, cu proportionalis eft quáütitas Q’, refpe&u i 
miaffae: corporis’ A,- atqué ipfius 4, infinita ,- faltem ad- 
niodaumi: niagna y vis aggregati ,- poft- factam. diftributio: 
nemi vhüiforínemi euanefcet ,. minimum infenfibilis: euadet. 
SE ergo" corpus: B,» corpora. alia? non: per fe electrica: 
contingat, atque: mediantibus iftis,- cum ipfo 'terreftri’ 
globo. qui’ rèfpė&u: corporis? cuiuscunque: per artem! 
ele&trificari ',- pro" infinito: haberi: potéft,; connexum fit, 
dtqué: vnicüm" cóntiüuüm" corpus: efficiat ,. omnis” corporis’ 
A^ ele&ricitas,. a'globo' tefráqueo' quafi: abforpta',. eua» 
defcett. Si: vero còrpus B rite- fuffültumi ,: aè finitae fit: 
rfiagBitüdinis,. per” cohtá&um: corporis' A, elearicum , 
et' quidein pofitiue- tale;. vti erat: corpus; a quo electri-- 
citatémi' accepit ». euadet:: | 
197) Leui! negotio" haec: ad' cafum cohtiatium ,. 
ii corpus: A> negatiue- electricum eft,» lectorum: quiuis’ 
E ud Aaa» trins- 


i 
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transferre poterit. Hoc nempe cafu, corpus A attra- 
hendo materiam electricam in B contentam, efficit vt 
extremum C flaido repleatur , D vero euacnetur , vnde 
perfpicuum eft, particulam fluidi 5s, circa contactum 
vtriusque corporis in B haerentem, niti debere ad tran-; 
fitum in corpus A. — Quodfi ergo corpora quae confi- 
, deramus, fint non per fe electrica , nullaque alia caufa 
tranfitum actualem impedire valens adfit, particulae 5 
ex D in A tranfitus actu contingere debet.  Sifti antem 
mon poteft transfluxus ifte, nifi poftquam fluidum per 
corporum aggregatum vniformiter eft diflrributum. Si 
ergo quantitas fluidi , quae defecerat in A, dicatur «, 


wt fic vis qua corpus A, ante contactum cum B, attra- 
c 


hebat fluidi ele&rici particulas, fit — 77^, erit totius 
aggregati vis, poft aequabilem diftributionem — 7^5. 
Euidens itaque eft, fimilia hic locum obtinere , vt in 
cafu antecedenti. — $i nempe corpus B fit valde ma- 
gnum refpecu corporis A, aut fi B cum ipfo terrae 
globo, per corpora alia non per fe electrica connexum 
fit, abíorbetur electricitas, vt ad fenfum fere euanefcat. 
Sin autem corpus B rite ft füffütum, atque finitae 
magnitudinis , aggregatum corporum A et B fiet nega- 
tiue electricum , prouti erat A, minori quidem gradu, 
quo maius, maiori, quo minus eft corpus D. 


198) Accidunt ifta, fi vtrumque corpus füerit 
non per fe elecricum ; aft longe alius producetur effe- 
Qus, fi ait vtrumque, aut faltem alterutrum ipforum 
fit per fe electricam, Hoc enim cafu, fluidum nititur 

i quidem 
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quidem ex vno corpore in aliud tranfire, aft ob diffi- 
cultatem , quacum aut fe extrieat ex poris corporis in 
quo abundat, aut intrat poros corporis, in quo de- 
ficit , vel omnino nullus , vel potius, non nifi admo- 
dum lentus contingit tranfitus. His itaque cafibus, vni- 
formis eiusmodi diftributio , vt it cafu antecedente 
exfpectandus non eft. Perfpicitur aütemm ex antecedenti 
Capite füfficienter , quid hifce cafibus, omnibusque iis, 
vbi corpus A fatis propinque quidem admotum eft 
corpori D, vt repellendo aut attrahendo in materiam 
electricam in ipfo contentam, agere queat, aft vbi 
actualis fluidi tranfitrs ex vno eorpore in alud, per 
impedimentum qualecunque, fufflaminatur , contingere 
debeat , quae fpeciatim repetere, atque denuo ex theo- 
ria deducere neceffarium non eft.  Sufficiat itaque, 
folas hic recenfuiffe leges, «um quomodo ex theoria 
proflusnt , ex Capite praecedenti , fine negotio per- 
.fpiciatur. 


199) Vt certum atque éuidens itaque fappono | 


1) Corpus B, ab extremitate C, quae "corpori A 
obuerfa eft, nancifci femper ele&tricitatem , ifti quam 
corpus A poffidet contrariam , vnde fi pofferius Corpus 
fit pofitime electricum , prius ab extremitate C fit ne- 
gatiue, fique iftud fit negatiue, hoc euadit pofitiue 
electricum (6. 108. z19.). 


2) Effeum hunc locum femper habere, aft de- 
billorem effe electricitatem — productam , fi corpus B 
fucrit per fe electricum , quam fi fit non per fe ele- 
&ricum 
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ricum , eoque femper ,debiliorem , .quo eminentieti 
gradu , corpus B eft per fe electricom (9. a09- 
A118. 121.) 


3) In aliquali ab extremitate :C. diflantia .corpus iB 
¿eandem ,nancifi .electricitatem , -quam — poffidet corpus 
A, quapropter inibi .pofitiue electricum euadit, fi A fit 
pofiiue , ,negatiuum fi A fit negatiue elecicum 
($. 108. 119.) | | 

A) Omnia ifta locum habere , -praecipue -quidem „ 
fi corpus B corporibus aliis per fe .electricis vndique 
.cindum fit, aft corpora non per œ electrica, aliis 
inon per, fe deanas contigua , non omnino excludenda 
effe. „Obtinere enim pro ipfis , regularum hic adducta- 
rum primam, ‚admodum „euidenter , in tertia vero re- 
.cenfitum euentum wel omnino non, vel non nifi debis 
liter, ex fupra expofitis patet ($. 1 15. fqq. i21). 


200) :Sufficiunt quidem regulae iflae , pro -pleris- 
que, qui fe offerunt cafibus diiudicandis, aft aliquis 
tamen , qui contingere poteft, .cafüs fupereft , fatis di- 
gnus, qui adbuc Speciatim .xpendatur. — |Cogitetur 
-corpus B Fig XLII efe per fe ele&ricum, atque 
. notabilis longitudinis , fitque primum corpus A, ipfi 
propinque admotum , .pofitiue electricum. — .Cedens ergo 
repultoni , corpore A exercitae fluidum electricum 
in corpore B contentum , ab extremitate C verfus in- 
` teriora recedet, ita vt partem quandam CE vacuam , 
atque négatiue electricam relinquat, atque fluidum .ex 
CE propulfum , in EF tranfeat. Subfiftere hic debebit 

fluidum, 
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fluidum , minimum aliquantisper, quoniam ob difficul- 
tatem, qua per corporis poros mouetur, diluere per 
xgliquas corporis partes velociter gequit. ^ Hac itaque 
ratione poftquam pars EF pofitiue ele&rica fa&a eft, 

tanquam corpus pofitiue electricum agens, repellendoque 
proinde fluidum —ele&ricum in parte corporis FG ipfi 
propinqua contentum , caufa exiftet, vt haec denuo 
pars fluido vacua, infequens vero GH, in quam fe 
fuidum propulfüm recipit, ipfo repleta euadat. Simili 
jam argumentatione ad partem. GH  adplicata, patet 
denuo partem HI fluida euacuai, ID vero repleri 
debere , ac ita porro. Liquet itaque , per appropin- 
quatienem corporis pofitiue electrici A, corpus B in 
eum (latum redigi poffe, vt extremitas quidem C ne- 
gatiua euadat , poflea vero fibi fuccedant , atque fe ex- 
cipiant , pro circumítantiarum ratione, diueríaque virgae 
longitudine , mox plures, mox pauciores partes , alter- 
nis vicibus pofitiue et negatiue electricae, pro more 
punctorum confequentium , quae in virgis ferreis ma- 
guetificatis perfaepe confpici folere, fupra iam annotaui- 
imus. Perfpicoum vero praeterea eft {ine nego- 
tio, accumulationem atque euacuationem hanc partium 
alernantem , eo debiliori fieri debere gradu , quo lon- 
gius ab extremo C verfus alterum D procedater. 


201) Omnino fimilia obtinere debere , quoad ca- 
fum alterum , vbi corpus A, corpori B admotum eft 
negatiue electricum , exinde conftat, quoniam paucis 
mutatis, vniuerfa antea prolata ratiocinia huc transferri 

Bb poffunt. 
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poffunt. Valent itaque , quae $. anteced. diximus 
omnia pro hocce quoque cafa, neque nifi haec datur 
differentia , quod iam extremitas C , corpori A obugg- 
fa, non vt antea negatiue, fed pofitiue electrica eua- 
dat. | Ad calculum ; aut fpecialiores difquifitiones hic 
non defcendo , hae enim , quamdiu functio repulfionunt 
ele&ricarum incognita eft, neque rite inftitui poffünt , 
neque magnus ex ipfis fructus fperandus eft, Subfifto 
ea propter id generalioribus, hactenus prolatis, quae 
quidem et fine calculo inftituto diftin&e fatis perípi- 
ciuntur. Id interim adhuc moneo , generatim determi- 
nari non poffe, quis effe debeat polorum, vt ita dicam 
ele&ricorum , defcripta ratione produ&orum , fibique 
alternis vicibus füccedentiumi numerus, atque hoc, prae- 
ter alias circumfítantias, magnam partem a longitudine 
corporis B pendere. Facile nempe patet, in longiori 
corpore plures, in breuiori, pauciores eiusmodi polos , 
locum inuenire , immo talem dari poffe longitudinem, 
vt non nift duo producantur. 

202) Incideram itt cogitationes hic prolatas , ex 
fola theoriae contemplatione , aft auidus,  ratiociniorum: 
, meorum veritatem; experientiae teffimonio comproba- 
tam videre, ad tentamen deueniendum effe iudicabam, 
quí tamen labores füb initium fuccefír caruerunt. Se- 
quenti ratione in hoc negotio procedebam. . Tubum 
vitreum AD Fig. XLIIL vna fùi extremitate B tabu- | 
lae affigebam , ita vt altera ipfius extremitas A vltra | 
ipfam aliquot pedes prominerer. Extremo A poftea 
tubum clectrificatum C admouebam , aft remoto ipfo , 
| | eum 
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eum in tubo A D ftatum, quem ipfi inducere fperaue- 
ram, non deprehendebam. Infelici fucceffü non plene 
abfterritus , fed rei remedium quaerens,  confiderare in- 
cipiebam , {ola tubi C  appropinquatione vix tantam 
tubo AD, quae producendo euentui fperato par effet, 
ele&ricitatem imprimi poffe. ^ Inftituendi experimenti 
rationenr, ea propter aliquantum immutabam. Poft- 
quam nempe facta erant omnia fecundum deícriptionem 
modo allatam , tubum ele&trificatum C, alterius tubi 
extremo A, non admouebam folum, {fed etiam ipíam 
extremitatem A, tubo C ftringebam aliquoties, prouti 
fieri folet , fi corpori cuidam ex fünibus fericis füfpen- 
fo , aut alia quacunque ratione fuffülto , mediante tubo 
electrificatorio ,  electricitas impertienda eft. Examine 
poftea inftituto, inueniebam extremum A E, ad longi- 
tudinem 4. aut 5 pollicum pofitiue ele&ricum , cui 
fuccedebat pars ED, 2 circiter pollices longa, fatis 
fenfibiliter negatiue ele&rica , vltra hanc vero tubum 
rurfum pofitiue , debiliter quidem , aft fatis tamen nota- 
biliter, electricum inueniebam. ^ Similem omnino fic- 
ceffum , faepius repetitum hoc tentamen habuit, ac fi- 
milia mihi. obferuare licuit, fiue loco tubi C, fiue AB 
cylindrum folidum ex falpburé fufum , adhiberem. 
Quamuis vero proinde , non prorfus ea ratione fucceffe- 
rt tentamen , qua füccedere iftud poffe, primum fpe- 
raueram , nihilominus , ex modo allata tentaminum 
meorum deícriptione , de ratiocinioraum meorum cum 
experientia confenfu fufficienter conftat, neque enim 
dubitari potefl , caufam , quae impediuit, vt per folam 

Db2 tubi 
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tubi C, ad extremum A appropinquationem ,  fperatos 
nom obtinuerim effectus, aliam fu:ffe , quam debili- 
tatem actionis „, quam  füb circumflantiis iftis. tubus. 
€ exercet. n | 

293) Expofita hucusque ratiocinir, ob. thħeoriae 
maegaetismi et electricitatis fimilitudinem , ad magnetis- 
mum transferri quidem: poffünt, nom tamen nifi ez, 
quie fpectant cafum , vbi fluidi electrici ex vno core 
pore iv alind rranfitus quomodocunque inhibetur. Cuns 
enim: flridum  magneticum , im corporum. ferreorumm 
poris, admodum: difficulter moueatur, etiamfi magnes: 
coningat ferrum, nullus tamem fluidr magnetici tranfitus; 
ex magnete in ferrum», aut vice vería exípeétandus: 
e(t, qui fentit. poffet, prouti quoque inter corpora per 
fe electrice vix locum haber —— Commaunicatio: itaque: 
magnetismi, quae fit dum: magnes ferro- oblongo, ab 
altera Mi. extremitate admouetur , ad. fequentes. reducitur 
regulis. - : 

X) Sr ferum B, Fig. XLE polo. magnetis A, 
fiue borealis ifle fit, fiue auftralis, idque vel ad. par- 
vam: diftinram , vel ad eontactum: plenartum: vsque: 
admoueatar , extremitas € magneti obueríà;,- contrarium 
femper adipifCtur. magnetismum eius, quem: polus A 
potlidec ,. borealeny nempe , fi: fit; auftmlis , auftralem: fii 
fit. borealis: : pO 

2) Tranfeundo: verfüs: extremum IJ, peruenitur ati» 


quando. ad loeunr, vr in corpore idem. reperitur ma» 
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9) Si virga B fit longior, Vig XLII accidit tb- 
inde, 'vt parti ifti, qnae eundem cum polo A habet 
 magnetismurn , (accedat pars, contrario magnetismo 
praedita, huic denuo pars eundem, ifti alis rurfum con- 
trarium habens magaetismum, ac ita porro. Vis autem 
polorum iftorum contrariorum , alternis vicibus fe ex- 
cipientium , eo debilior reperitur, quo: magis ab extre- 
mo C recedatur, numerusque punctorum iflorum con- 
fequentium , praeter circumftantias alias, magoam par- 
tem a longitudine virgae pendet, ita vt plura in lon- 
giori , pauciora ia  breuiori ordinario. reperiantur 
($. 200. 201). | ZEE 

204) Cum peruufgatum fit, experientiae leges: 
hake ex theori: deductus penitus confentire , fpecialia: 
adducere experimenta , confenfum' iftam probantia, nihil 
interet. —Tranfeamus itaque potius, ad phaenomenorum ` 
quorundam, Ípecialioram — confiderationem. vberiorem, 
Per fe primum patet, magnetismum , quem acquirit 
corpus B, eo debiliorem fütutum , ex quo duriori hoc 
 cenítat ferro, aft eadem faciliiate. perfpicitur, eo magis 
tamen durabilem: futurum. magnetismum , quo  duriori: 
impreffüs eft chalybi aut ferro. Conftat de hië gene- 
tatim , ex fupra $. r5o. dictis, vi quorum, pro re-s 
gula. generali. admittere poffumus:, quod: et experientia, 
prouti notiffimum , abunde confirmat , corpori ferreo; 
eo: difficilius: quidem: induci vim maghetiram , ope re- 
pulfioni- aut attractionis, quam alius magnes exercet, 
quo. dürius eft ferrum ,. aft produ&um in ipfo: magnes 
üsmum , eo tenacioris: effe durationis. Ve diftin&te 

Bb $ | conci 
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concipiamus, quae inde confíequantur, cafus varios, 
qui accidere poffunt, diftinguamus. Opus autem eft, 
vt le&ores eorum recordentur, quae fupra de gradu 
faturationis vis magneticae propofuimus. ^ Denotauimus 
nempe vocabulo ifto, gradum eum vis magneticae , 
qui in corpore magnetificato fibi relicto , fine fenfibili 
imminutione , per notabile tempus fübfiftere poteft , 
atque vltra quem fi vis ipfius jmaguetica adaugeatur , 
cito .exceffum huncce perdit. Probauimus autem, pen- 
dere hunc faturationis gradum , a difficultate, quacum 
fluidum magneticum , per corporis magnetificati poros 
mouetur, ita yt maior femper fit, in corporibus magis 
induratis, minor in mollioribus. 

204) Si iam magneti A Fig. XLI admoueatur, 
corpus B, wis ipfius A repulfiua aut actractiua , cuius 
ope in corpore B, magnetismum excitat, aut ita at- 
temperata eft, difficultati , qua fluidum per corporis B 
poros monetur, vt magnetismus , quem magues A in 
corpore B producit , gradu maximo , fiue gradu ifto , 
qui puncto faturationis refpondet , maior fit, aut vt 
ipfi vel aequalis, vel minor euadat. Priori cafu , fta- 
tim poftquam magnes A remotus eft, corpus B ex- 
 ceffum vis magueticae fupra gradum faturationis proti- 
nus perdit, reliquis, eum quem a magnete accepit, 
magnetismi gradum illibatum feruat. 

205) Si ergo magneti A apponantur fücceffiue 
duo corpora fimilia B et 2, Fig. XLIV quorum prius 
ex molliori, pofterius ex magis indurato conftat ferro, 
generatim quidem . priori corpori maiorem , pofteriori 

mino- 
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Ahinorem , magnes AÀ inducit maguetismum, aft fi haec 
corpora , feparata d magnete poílea examinentur, va- 
fii atque paradoxi et inexfpe&tati quid habentes, depre- 
hendi poffünt , euentus. Vel enim 

a) magnes A tani fortis eft, vt non folum cor- 
pori B, fed et corpori b, magnetismi gradum , fatura- 
tionis gradu maiorem , inducat, Hoc cafa, vtrumque 
corpus a magnete remotum , exceffum , vltra faturatio- 
nis gradum protinus perdit. ' Cumi ergo in corpore b, 
tanquam duriori , faturationis gradus maior fit, quang 
in corpore B, deprehendetur 5 maiorem acquifiuiffe 
fnagnetismum , quam corpus B. | 

BY Vel miagnes A ita eff debilis, vt gradus ma- 
£netismi quem? vtrique corpori inducit, minor fit gras 
du faturationis. Hoc cafü, vtrumque corpus, eum 
queni récepit d magnete A magnetismum , poft ipfius 
remotiorien illibatum feruat. Cum érgo duriori cor- 
pori &, magues minorem inducat magnetismi gradum , 
quam mollíorí D, etiam poft ipfius remotionem cor- 
pus à debilius erit miagneticum , quam corpus B. 


y) Si tandem , eo: modo adaptata fit, vis magne- 

ts A, dificultati, quacum fluidum per corporum B 
et P poros mouetur y vt priori corpori gradum vis 
magnetice , maximo aut maiorem aut aequalem , po- 
fteriori minorem inducat, prius corpus exceffüm vltra 
gradum faturationis remoto magnete perdit, pofterius 
vero totum quem accepit magnetismum conferuat , vri- 
de pro vario duritiei corporum B et 2 gradu, fieri 
poteft, 


-~ 
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poteft, vt femoto magnete , mox corpus B, mox ve- 
ro b, maiorem acquifiuiffe magnetismi gradum depre- 
hendatur ; immo fieri quoque poteft, vt corpora B ct ó 
esrundem reperiantur virium. 

206) Cum porro faturationis gradus fit maxi- 
mus, quem corpus retinere poteft, fruftra magnetismus 
vltra ipfum augetur, cum corpus exceffüum , quem for- 
te fupra hunc gradum  acquifiuit mox ruríum perdat. 
Si itaque magnes debilior A , corpori B magnetismi 
gradum , "qui faturationis gradui aequalis, inducere va- 
leat , poflea vero fortior ipfi fubftituatur rnagnes , nul- 
lus hinc obtinebitur fructus, neque corpus B, a fortio- 
ri magnete maiorem , quam a debiliori. recipiet magne- 
tismum. Si autem e contrario magnes A , imprimere 
non valeat magnetismi gradum,  faturationis puncto re- 
fpondentem , tum alius magnes nobilior ipfi, non. fine 
infigni virinm corporis B augmento fübftituitur. 

207) Phaenomena $ $. antecedentibus defcripta, 
cuiuis , qui experimentis magneticis inftituendis operam 
dedit, faepius obferuare contingere debnit, vnde non 
folum experientiam theoriae in his confonam effe, cer- 
ti fumus, fed fimul ex $. 205 concipimus, vnde fa- 
€um fit, quod de gradu vis magueticae , qüem diuer- 
fae duritiei corpori ferrea acquirere. poffunt, tam in- 
conftanter locuti fint fcriptorum plerique , aliis chaly- 
bem fumme durum , aliis magis emollitum recipiendo 
infigniori magneticae vis gradui idoneum  praedicantibus. 
Notamus porro generatim , hic dicta, pro caeteris quo» 
que mox defribendis ferramenta maguetificandi metho- 

dis, 
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dis, aeque valere, ac pro hactenus confiderato. An- 

tequam vero ad ipfas tranfeamus , aliquas adhuc con- 
fiderationes ‘huc pertinentes , expediamus. Annotauimus 
jam füpra ($..208).fi ferrum magnetificandi methodus 
ea, quam hic difquirimus, in vífüm vocetur, fieri pof- 
fes, vt corpus B punéta confequentia nanciícatur. . Fa- 
cile vero patet, quo magis durum eft corpus D, eo 
magis, adhibito : hactenus confiderato iftud. maguetificandi 
modo, pronum iftud effe, ad pun&orum eiusmodi confe 
quentium receptionem. ...Quaniam enim maiori; in cha- 
lybe duro, difficultate fluidum  imaàgneticum mouetur , 
quam in molliori, facile patet , fi v.g. A Fig. XLII. 
fit polus magnetis pofitiuus, effecturum :quidem iplum , 
wt extremitas - C ‘corporis B: negatiue ; magnetiga fiat , 
aft partem CE, quam finido vacuam ; reddit , | breuio- 
Tém fütutatti , fi corpus. B ek indurato, quam fi ex 
molliori. conftet. ferro. . Fere. enim per (e. euidens eft, 
fi v. g. vis magnetis fufficiat. ad particulam. fluidi 
in n fitam ,. vlterius adhuc propelendam ; fi ferrum in 
quo continetur eft. mollius, imparem. ipfam effectui , huic 
-producendo effe poffe, fi.càm aucta. duritie, difficultas 
quae motui fluidi refitlit, increfcat. Fieri itque omnino 
poteft, vt magnes, qui in ferro molliori paitem don- 
gitudinis CE vacuum redd dit, non totam hanc; fed 
pattem folum Cn in duriori euacuare valeat... Cum er- 
go in durior corpore ex breuiori moqo.. paste ; fluidum 
propellatur , etiam pars infequens EF fluido repleta , 
breuior erit, quae argumentatio , prouti facile - perfpici- 
tur, ad- partes viteriores FG, GH, etcs extendi fimi- 
| Cc o liter 
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liter potet. . Btiamfr quoque inuertatur cafas, atque fite- 
matur: A effe magnetis, qui: adhibetur ,. polus negatiuus,, 
fimilia locum: habere, leui negotio patet. Liquet ergo,. 
etiamfi. cactera omia. fuerint paria, virgam tamen len- 
giorem ex duriori ferro, maiorem: recepturam puncto- 
Tüm confequentium. numerum , quam aliam fimilem ex: 
molliori. conftantem.. "Valet: autem. haec duriorum coze 
porum proprietas, quod ad recipienda puncta confe-- 
quentia. mollioribus. magis prona fint, non: nifi pro 
lic defóripte" magnetificandi modo; Mex enim: demon- 
ftrabo:, fi: aliae adhibeantur methodi, molliera potius: 
corpera. quam. duriora , ad contrahenda puncta confes- 
quentia, proma effe.. 
208) Tali. communicatione. magnetismi ,. eam: 
Hic. confideramus.,. magnetem',. etiamfi. innumera. ferras- 
menta magnetica: reddiderit, virium: füarum nullam. fa. 
cere: jacturam ,. obferuarunt. iam. olim: Phyfici.,. atque: 
rem. quae analogiae: aliarum: operationum naturae admo- 
dum: contraria videbatur ,. valde: mirati fint, Quod au 
tem. aliquoties. iam: nobis: contigit,. vt: ope. theoriae no» 
firae ,. phaenomena; eiusmodi-,. quae. m naturae con(üetu- 
diae: valde abludere videbantur. ; ad: plénum cum ipfa: 
confenfüm: reduxerimus-, idem hic denuo: praeflare. vale-: 
mus;. Si enim: magnes. A Eig. XLE, corpori. B. ma- 
gnetismum. impertitur, atque repellendó aut. attrahendo: 
fluidum: magueticum: in: B reperiundum ,. efficit,. vt: 
extremitas- C contrarium, IÐ: vero candem cum: polo-A: 
nancifcatur. magaetismum ,,. nulla, quae vim magnetis A. 
imminuere. poffet.,, caufa. datür:,. fed. potius ,. fi. quae. wi 
ipfius: 


| 
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$pfius:accidat mutatio , in. augmento ipfa potius, quam 
iin decremeuto . con(ftere debet, Non enim imminui 
poffe vim magnetis A, nifi vel fluidum magneticum 
ex iplo in corpus B, 'aut vicifim -ex corpore D in 
. magnetem A tranfeat , vel fluidum in magnete A re- 
periundum cogatur {e magis vniformiter per ipíüm 
diftribuere , atque ex parte ipfius in qua fluidum abun- 
dat, tranfire in partem alteram euacuatam, .euidens eft. 
Prius, etiamíi magnes corpus B contingat , . impediri 
per difficultatem quacum fluidum magneticum ferri po- 
ros transmeat , conftat; tantum autem abeft, vt pofte- 
gius -contingere queat, vt potius ftatuendum fit, omni- 
no contrarium ipfius locum habere. Quoniam nempe, 
fi v. g: A fuerit magnetis polus pofitiuus, pars CB 
corpuris B magneti obuería, fluido vacua fit, attrahit 
ipf fluidum magneticum , atque cogit iftud, wt maiori 
quam antea gradu verfus extremitatem A accumuletur , 
ex reliqua vero magnetis parte euacuetur, vnde omni- 
no ad augendam xim maguetis A , non ad imminuen- 
dam ipfam tendit, quod fimiliter quoque in altero ca- 
fü, vbi A eft polus magnetis negatiuus , locum habere, 
per de liquet. Argumentationes hic prolatae, facilli- 
mum erit , ad eas, quas in fequentibus docebimus reli- 
quas magnetificandi methodos adaptare , hae enim iti- 
dem fic comparatae funt, vt fimiles ob rationes, viri- 
bus magnetum , qui ad communicandam vim magneti- 

«am adhibentur , prorfus fint innoxiae. 
209) Pertinet huc, et ex hic víürpatis principiis 
feliciter explicatur , notabile phaenomenon, quod ma- 
Cc2 guetis 
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gnetis vires, ab adpofito ipfi ferro , lente quidem , aft: 
infigniter augeantur, cuius quidem rei caufa immedia-. 
te ex modo prolatis patefcit. Corpus enim B ma. 
gncti A appofitun , in magnetem ipfüm abit, ac vti 
modo. oftenfum. eft, ad fortiorem magnetem redden- 
dum. tendit, quae quidem vis, etfi non admodum. 
magna effe. leat; poft. longioris tamen temporis de- 
cüríütn. fenfibilem. producere. poterit. effectum. Simili- 
ter- alis phàenómeni,' -iis. qui. experimenta. magnetica. 
náftitiermnt; fatis-cagtiti, ‘råtio -hinc redditur.. Appendatur 
tnágueti: pohdiis. ferreum , quod portare poteft, maxis 
mum, hocque. additis. fucceffiue pondufculis minoribus 
fenfim fenfimque. augeatur ,, atque. inuenietur , magnetem. 
poft. aliquot: feptimanas ant. menfes notabiliter maius. 
geftare pondus., ‘quam. fub. initium. eleuabat.. Tollatur. 
tum pondus. hoc. magneti: appenfüm. ab ipfo , atque. 
ftatim rürfüs. appendatur, et obferuabitur, retinendo pon- 
deri, quod ante momentum. geltaverat. magnes, iam im-- 
parem ipfum. effe, neque reduci co. rem poffe, 
idem. hoc pondus. denuo. fufpenfüm. retineat, vifi ali- 
quam. ipfius. partem. auferas, poftea. fenfim  fenfimque. 
rurfus addendam.. Hac enim ratione poft aliquod tem- 
pus denuo idem vt antea. pondus. geftare , aptus uadit.. 
210) Si :confderemus.,. quid. accidat. magneti. 
atque: férro. ipfi. appenío., fi: diutius iuncta. manent., ex. 
antea- traditis. patefcit, fi v. g. polis. A fit pofitiuus ,. 
fieri partem: CB ferri ipf adiuncti. negatiue magneti- 
c€am;, qui quidem. effectus fortior erit, quo diutius. fer- 


MR: magneti. iunctum: manet.. Simili. ratione. ex. actio-- 
ne: 
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se: corporis B, quod ipfüm in magnetem tranfit , m4- 
gues quoque A fenfim fenfimque fortius euadit magne- 
ticus, ob continuam attractionem , quam ferrum B ig 
materiam. magneticam | magneti A incluam exercet , 
quae fluidum perpetuo verfus extremitatem A accederg 
follicitat. Si iam ferrum a magnete auferatur, nop. 
folum. hoc, fi molle eft, vti effe {olent pondera " 
quae — portanda exhibentur, quem adquifiuerat 
magnetismum , aut omnem , faltem. maximam partem, 
perdit, fed interdum etiam ipfe magnes, fi per diy 
protra&am ferri B actionem — vltra. füturationis gradum 
magueticus factus. fuerit. quod. contingere omnino po- 
teít,, aliquam virium. fuarum facit iacturam. Si iam 
denuo: pondus. B. magneti A iungatur, hoc: paucis. 
momentis. eum. non recuperare poteft magnetismi gra- 
dum. totum , quem. tempore plurium feptimanarum. aut 
menfium. acquifiuerat , vnde. füb initium. non tanta vi, 
vt: prius, fed. aliquantum minori. attrahi. debet. Si. 
porro vltimum eorum. quae diximus. quoque: contige- 
rit, fi nempe: magpes. ipfe. poft ferri: feparationem: 
. Aliquam virium: fuarum: partem: perdiderit, etiam. hac. 
de. caufa íub mitinm , vi. paulum. minori,. quam antea. 
ferrum. trahet ,, víque. dum poft. aliquod tempus ,, prio 
iem. vis. fuae: gradum: totum: recuperauerit.. 

211) Ferramentum. oblongum: ac: tenue. EF,, 
Fig. XLV. fili: v. g. ferrei. tenuioris. pars, in medio. 
íui. contingatur, a magnetis. polo: quocunque, v. ge- 
primum. pofitiuo; A. Agit tum: hic. in. fluidüm jn: filo» 
«enrentum;,, repellendo. 1(tud: Fluidum itaque. circa: fili 

Cc. 35. medium, 
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mediam , ad DG fubfiftens , repulfioni cedens, cogetur, 
vt mediam fili regionem relinquat, feque verfus extremita- 
tes, partim nempe verfus E partim verfus F recipiat. Eui- 
dens itaque eft, flum EF circa mediam DG negatiue, in 
aliqua vero a medio diftantia, v. g. ad DE et GF pofitiue 
magueticum euafurum. Neque minus perfpicaum eft, Í 
filum infignioris fuerit longitudinis , accidere poffe, vt 
aut verfus E, aut verfus F, plura puncta confequentia 
nancifatur. Eundem effe debere euentum , fi polus 
magnetis, fili medium .contingens, füerit negatiuus , fa- 
cile liquet , modo quod pofteriori hocce cafu , fili me- 
dium , a magnete contadum DG pofiiue , extrema 
yero DE, GF, negatiue magnetica, contrario vt pe 
Ordine epadant. 


212) Contüngunt equidem vere hic di&a, prouti ex- 
perientia teftatur , non vero intelligenda ipfa funt , nifi 
pro eo cafu, vbi filum , aut ferrameutum tenue, non 
admodum craffüm adhibetur. Si enim ferrum maiorem 
habeat craffitiem, medioque ipfius circa HK Fig. XLVI 
appropinquetur magnetis polus pofitiumus A, cedens re- 
. pulfioni ın ipfam exercitae materia magn:tica, atque in 
crafhori ferro locum inueniens quo recipere fe queat, 
verfus latcra quidem D et E, tranfit, aft cx parte 
quoque verfus füperficiem ferri F G, magneti oppofi- 
tam, cedit, ita vt fpatium HIK fluido vacuum, 
DFGE KIHD vero fluido repletum  euadat. Simili- 
ter, fi medio admoueatur polus magnetis negatiuus, 
quaquaueríus affüluendo verfus polum materia magnetica , 

ÍpaGum 
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fpatium DFGEKIHD vacuum relinquendo, in fpatio 
bhemifphaerico HIK accümulabitur. 

215) Repeti poteft exinde phaenomenorum  ad- 
rhodurn notabiliunr, quae accidunt, duny magneti aut 
artificiali aut naturali ,. confüeto more armatura iühgitur, 
ratio.  Apponatur nempe magneti A BC D, Fig. XLVII 
cuius polus pofitiuus eft B CE F, negatiuus vero ADEF, 
ferum GHI, quale figura indicat, atque cogitetur tale 
férrum primum adinoueri polo pofiiuo BCEF. Eui- 
dens tunc eft, ob repulfionem a polo BCEF  cxetcí- 
tam, materiam magneticam in parte armaturae GH 
 reperiundam , fe magnam minimum partem , verlus HI 
pecipere .deberé, ita vt pes HI pofitiue magnetieus 
euadat. Quodfi vero ferramientum fimile MLR nega- 
tiuo polo ADEF iungatur, pes LK negatiue magne- 
ticus euadet, materiaque magnetica. fe ex iplo in pare 
tem akeram ML recipiet. — Vtriusque. proinde. armatu- 
rac pes, Hil et LK. magneticus euadet. — Secundum 
diuerfis autem circumílantias, quas fpeciatim con(derare 
Bon inutile erit , haec vis modo maior, modo. minor 
effe poterit. | FEED" 

414) Euidens eft fine negotio, fi maxima. conci- 
Banda eft pedi HI aut EK. vis cuius capax. eft,, pat- 
tem: armaturae GH: aut. ML, quam: in: pofterum ar- 
snaturae alam vocabo, mec iuflo era(borem „ nec iuflo 
tenuiorem effe debere. Si enim- prius. fuerit , materia 
magnetica, a: magnete propulíà, non omnis verfüs pe- 
dem. HI Fig. XLVIII tranfibit,, fed ex parte circa 
GH fubüfiet,. vnde- tunc: pes non. tanto: gradu: magne- 

| ticus 


a8 DE COMMVNICATIONE 


ticus euadet , quam fi omnis in ipfum  tranfiffet. 
Craíhties itaque alae maior effe non debet, quam vt 
omnis ex ala propulfa materia magnetica in pedem 
tranfeat. Neque tamen iuto tenuior reddenda eft ala. 
Si enim hoc fiat, equidem omnis ex ala propulfa ma- 
teria magnetica in pedem fe recipit, aft fi tunc alae 
cra(fities avgeri cogitetur , fufficit poli vis, ad eam 
quoque , quae in addita parte continetur materiam ma- 
gneticam , in pedem propellendam , ipfumque maiori 
adhuc gradu magneticum reddendum. lufta itaque , 
atque maxime conueniens alae craffhties ea erit, quae 
maxima eft earum, quibus alae conciliatis nulla fit fluidi 
magnetici verfus GH accumulatio. | 


 €15) Adplicari haec omnia poffunt , ad armatu- 
tam MLK, polo negaiuo ADEF iuncam. Si 
nempe ipfius ala ML fùerit crafior, non tota ipfa 
pofitiue magnetica euadit, fed aliquid fluidi a fuperficie 
ML verfus oppofitam tranfit, fuperficiemque ME 
vacuam relinquit. . Cum vero tunc fluidum in ala ac- 
cumulaeum alunde , non ex pede LK, ad. replendam 
alam accefferit, pes non tanto gradu, quanto alias 
euacuatur, et magneticus euadit. Si vero alae craffities 
fenfirh imminui cogitetur,. deuenietur tandem ad craffi.- 
tiem talem , vbi ala tota pofi tige magnetica euadit , 
fhaecque erit ea, quae pedi vim conciliat maximam. 
Si nempe adhuc magis ala attenuetur, non tanta tran- 
fire poterit in ipfam ex pedé fluidi quantitas, quanta 
tranfit, fi craffiori ala inftuĝa eft armatur. — 


216) 
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216) Si potro armatura ex molliori conítet fer- 
YO, pes ipfius, ob cedens facilius fluidum , maiori: gra- 
du magneticus euadet , quam fi chalybs induratus adhi- 
beatur, quod erronee iufferunt fieri aliqui. Eandem ob 
caufam alae quoque craífiores conueniunt, fi ex ferro 
molli, suam fi ex indurato armatura confítruitur, vnde 
et hanc ob rationem pes maiorem priori cafu, quam 
pofleriori, vim acquirit. Si itaque armatura magneti 
juncta ita conflruatur , vt alae debitam , antea determi- 
natam , habeant craffitiem , praetereaque ad ipfam con- 
firuendam ferrum , quod haberi poteft molli(imum, ad- 
hibeatur, pedes armaturae infignem  obtinebunt vim 
magueticam. Omnia ifla per experientiam abunde con- 
firmantur, quae quippe iam. pridem docnit, armaturae 
alas nec iufto tenuiores, nec iufto craffiotes reddendas 
effe, totamque armaturam ex molli ferro conftruen- 
dam effe, fi infignem pedibus conciliare vim, de- 
fideretur. | | 
217) Armatura eiusmodi magneti iuncta, vires 
magnetis cui appofita eft, non conferuat folum, fed 
lente quidem , aft notabiliter tamen , fenfim fenfimque 
adauget. Caufa effecuum iftorum ex fupra ($. 209.) 
traditis fatis euidens eft. Fit enim armaturae ala pólo 
pofitiuo iunca GH, Fig. XLVII. negatiue, negatiuo 
admota ML pofitiue magnetica, vnde vtraque tendit 
ad fluidum  magneticum magis magisque ex parte. 
ADEF in partem BCEF  propellendam. Maxime 
autem notabile phaenomenon , quod circa armaturarum 
magneti iunctarum effe&um , obíeruatum , hoc eft, 
m | D d quod 
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guod magnes rite armatus, longe maius eleusré! repe- 
wiatut pondus , quani nom armatus geftare valebat 
Quae fint phaenomeni iftius- caufac generatim. ex theoria 
facile perfpicimus-, vnde patet, ad varias hic refpiciene 
dum effe circumftantias: Magneti: primum nudo, figu- 
rae parallelipipedae A&BCGIX Fig. XLIX. admotum 
cogitetur ferrum. G, atque vel ad oculum: patet , p'e- 
masque fere poli. CD: partes- a: latere’ fitas, admodunt 
oblique: in corpus G agere, atque infigniter ab. ipío 
diftare., vtrumque: autem., vim: qua magnes: agit in fer- 
rum. G infigniter debilitare , per fe liquet. Si vero 
iidem liuic magneti iuncta fuerit armatury, vis poli 
CD tota: quafi. in. pedem: armaturae colligitur, qui ob 
anguílam: quam habet figuram, magis directe ,. atque: ex. 
minori diftantia , im corpus ferreum: ipfi admotum agit, 
hincque maiorem quam: ipfe magnes vimy exercere 
poteft. ^ Deinde ex iis quae $. r62. fqq, prolata fant 


- yatiociniis atque experimentis patet, fi nudo: admouca- 
. tur magneti ferrum G, polum AEBF,. contrarium ac 


polus CDEF poffidentem: magnetismum , a&ionem: quany 
polus C DEF in ferrum: G exercet, infigniter debilitare, - 
praecipue fi magnes ABCD: breuior fuerit, talem vero 
debilitationem , fi armatura: iuncta. ipfi fuerit , minimun 
tanto: gradu ,. locum non. habere., nou ita difficulter pa- 
tet, vnde et hac. quoque ex caufa anmaturae pes, maio. 
wem quam ipfe magnetis polus, vim exferere poteft. 

258) Confiderauimus hactenus eum magnetificandii- 
modum , qui per ferri cum: magnete contactum , aut 
&ppropiuquatiogem. folam perficitur. Quoniam vero irt- 
2 S ! tererat,. 
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&ererat, vt magna .conciliaretur acubus magneticis vis, 
&entarunt varia Phyfici, variasque inuenerunt methodos , 
ad vim magneticam ferrameutis conciliandam — idoneas, 

quas ad theoriam noftram expendere operae pretium 
erite Stnngatur corpus ferreum oblongum DE Fig. L. 
fili v. g. ferrei fruftum , magnetis polo alterutro A, 

ducendo hunc polum per totam virgae DE longitudi- 
mem a D verfus E, haecque operatio aliquoties repcta - 
tur.  lnuenietur tum extremitas E, in qua affrictus 
defiit , contrarium , extremum vero D in quo affrictus 
ánceperat eundem, ac polus B, acquifiuiffe magnetis- 
mum.  Quedfíi theoriam noftram confalamus , euenire 
debere, quae fieri experientia monftrat, leui negotio 
gerfpicimus. — Dum enim polus A primum adplicatur 
extreme D, ipfi quidem contrarium eius quem  poffi- 
det, impertitur magnetismum , aft dum poftea ab ex- 
temo D verms E ducitur, -per punta P,H,G, etc. 
ducceffue his punctis maguetismum — füi contrarium in- 
ducit, extremo vero D interea, quem fib initium ipf 
«ommunicauerat magnetismum aufert, atque contrarium 
impertitur. Cum autem extremum E vltimo contingat, 
hoc, quem ipfi induxit, magnetismum  feruat. 

219) Vt clariora .euadant ifla, cafus qui acci- 
dere poffunt diftinguamus, ac quemuis eorum feparatim 
confideremus. Supponamus nempe primum, adhiberi 
experimento polum magnetis pofitiuum , atque euidens 
eft, dum is extremo D iungitur, cogere ipfüm mate- 
siam magneticam , vt .exuemitatem hanc relinquat , et 
werfus partes magis diflas, v g. verfus F (e recipiat, 
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vnde tum extremum D negatiue magneticum euadit- 
Promoto tum polo magnetis vsque ad F, ex hoc 
pun&o ruríus fluidum magneticum , inibi accumulatum " 
propellit, vnde virga inibi fluido euacuatur , vtrinque 
vero verfus D et verfus H ipfo repletus. Poftquam 
ergo magnes peruenit ad punctum F, priorem faum 
effe&um rurfum deftruit, atque punctum D reddit po- 
fitiue magneticum ($. 211.) Idem accidit per totam 
virgae longitudinem , extremo tamen E excepto, quód 
vitimo contingit magues. Huic enim. inductum magne- 
tismum negatiuum, deftruere ruríüm , ac contrarium ipfi. 
inducere nequit, prouti per fe patet, vnde hoc negi- 
tiuum magnetismum feruat. Si vero polus, qui im 
víüm vocatur, füerit negatiuus, attrahendo is fluidum 
verfus extremum D, fub initium hoc  pofitiue, partes 
vero vlteriores negatiue magneticas reddet, fimiliter vero 
vt jn- cafu antecedenti, per virgae longitudinem pro- 
motus , effectum füum deflruet, atque extremo D nega» 
tiuum , extremo vero E, quod vlimum contingit, po» 
fitiuum inducet. magnetismum. 

220) Ab hac itaque magnetificandi methodo, vix: 
plura ` exfpectanda funt, quam. folus extremi E cum 
magnete contactus praeffare valet, vti experientia quo- 
que teftatur. Cum autem. hic modus pro  magrctifi- 
candis. acubus magpeticis, inftrumentis , quorum. it vita 
communi vtilitas tanta eft , vt nihil quod eorum. për- 
fectiouem. fpectàt infuper habere fas fit, in vfum: faepe 
vocari oleat, adhuc aunotamus , laborare ipfam hoc 
vio, vt ficile m coníequentia pancifcatur acus 
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Experientia non folum hoc luculenter confirmat , fed 
et quomodo ex theoria, fieri fic debere, concipiatur, 
ex fupra expofitis ($. 203. 200. 201.) patet. Mo: 
dus enim magoetificandi hicce, a fupra confiderato, qui; 
in folo extremi E cum magnete contadu confiftit , 
vix quidquam differt , cum omnis effectus, quem ma- 
gnes producit, dum per fili longitudinem ducitur, de- 
ftruatur, íolusque is füperítes maneat, quem generat 

quando extremum E contingit. E : 


221) Annotawerunt Phyfíi  effictum quendam 
huius magnetificandi methodi , quem filentio praeterire 
nequeo , cum; et per fe admodum: fit notabilis, er ob 
fummum: ipfius ceum theoria noftra coníenfüm, nobis 
non fit negligendus. Cogitet virga DE magnetis 
generofi ope , ftringendo ipfim: a D verfus E, magne- 
ticam factam fuiffe. — Sumatur tum magnes alius debi- 
lior, ac denuo virga homologo huius maguetis polo 
eademque direftione vt prius ftriugatur , atque obferüa- 
bitur, non folum non audam effe vim virgae DE 
magneticam , aut eandem perfítitiffe , quod exfpeétare 
quis poffet , fed potius infigniter imminutam effe, atque 
ad eum praecife gradum reductam, quem magnes debi- 
hor virgae inducere potuiffet, fi haec a fortiori nuw- 
quam tacta fuiffet. ^ Exacüiffimae Celeb. JMu[cBenbroeck: 
circa hoc phaenomenon , obíeruationes , videri poime 
im Commentariis ipfius ad 'Tentaminv Academiae Flow 
rentinae del Cimento Parte II. pag. 80. 
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. 222) Phaenomenon hoc cum theoria nofi 
tam apte confentit, vt maior requiri nequeat congruenm. 
fia. Cogitetur, vt hoc pateat, virgam DE a fortiori 
magnetis polo pofitiuo accepiffe magnetismum talem, 
yt extremum JD pofitiue, extremum vero E .negatiue 
magneticum factum füerit. Siringatur iam virga , ma- 
guetis debilioris polo itidem pofitiuo , atque euidens eft, 
non folum dym hic extremo D adplicatur, tendere 
ipfum, ad hoc extremum .negatiue magneticum redden- 
dum, priorisque magnetis effe&um deftruendum ; fed 
etiam perpetuo , dum ab extremo D verfus E ducitur, 
idem locum habere, immo et dum ab extremo € pa- 
zum diftat, v. g. cum ad pun&um G peruenit, nisi 
ipfum ad inducendum extremo huic , contrarium, quam 
a magnete fortiori acceperat , .pofitiuum nempe, ma- 
gneusmum.  Prorfus fimilia cum docum habeant , f 
poli magnetum negatiui in vfum vocati fuerint, liquet 
generatim, confiftere debilioris magnetis effctum in eo, 
wt fortioris effectum primum deflrust, tum vero ipfe 
denuo nouum virgae impertiatur maguetismum. — Obfer- 
yatar autem  phaenomenon iftud, eo folum cafa, f 
wirga magnete debiliori flringitur , neque vnquam con- 
tingit, fi extremitas E folummodo a magnete debilio- 
gi contingitur, non vero virga per totam longitudinem 
ipfo ftringitur , tum enim debilior magnes nullatenus 
4d fortioris effe&um deftruendum tendit , fed potius ad 
augendum ipíum nititur, prouti theoria non folum , ied 
et experientia luculenter. oftendit, 
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423) Quae hic propofüé, non fine cautione in- 
telligenda funt , puto énim dari poffe cafus, vbi mæ 
guetismus virgae a fortiori magnete inductus, non de- 
bilitatur, fed augetur potius, dum. ipfa magnete debi- 
Éori: ftringitur. Cogitetur , quo hot rite concipiatur, 
virga DE a fortiori magnete magnetificata ftringi 
primum ferro molli non magnetico AB. Si tum 
extremum virgae D füerit polus. pofitiuus, extremitas. A - 
fri AB, ftatim dum extremum D contingit, fit ne- 
gatiue magnetica, hincque ad augendum puncti ID) mas 
gnetismum  pofitiuum tendit. Similiter , promoto ferro 
AB verfus extremitatem E, quae negatiue magnetica 
eft, ipfius extremum Æ fit protinus pofitiue magneti- 
com , hincque denuo ad augendum extremi E magnes 
tismum negatiuum tendit. Si itaque virga DE, ferro 
molli nom magnetico perfaepe diuque ftringatur y Dota. 
biliter tandem exinde virgae vis augeri poteft. 

22:4) Si loco ferri mollis , magnes fubftituatur , 
ex ferro non admodum duro conftans, virga autem DE 
admodum dura fit, atque magnarum virium , fieri po- 
tet, vt dum hic magnes extremum  pofitiue magneti- 
eum D, polo fuo pofitiuo: A contingit, extremum hoc 
ex ađtione virgae, contrarium , negatiuum nempe, 
nancifcatur magnetismunr, quod fieri poffe, ex fupra 
traditis luculenter conftat. Eandem ob caufam idem 
Ric magnes, ad extremum E poftea promotus pofiti- 
vum rurfus nancifci poterit magnetismum. Idem itaque 
"eft, quafi firiiura ferro molli nom magnetico inftituta 
fuiffet , Vnde et idein prorfus ex hac operatione, vi 
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rium nempe virgae augmentum , non debilitatio fi dia 
protrahatur operatio , coníequi debet. 


225) Ab hactenus defcripto magnetificandi mo- 
do, alius, qui interdum adhiberi folet, quoad effectum, 
vix differt. Sumi nempe íolet magnes, aut naturalis 
armatus , aut artificialis incuruus , foleae equinae habens 
figuram, eiusque polus A Fig. LI, extremo D admo- 
vetur, tum vero magnes fupra totam virgae longitudi- 
nem ducitur, ita vt praecedat polus A, polus vero B 
fequatur , atque extremum C vltimus contingat, haec. 
que operatio aliquoties repetitur. Solet exinde idem 
fequi effectus, ac ex methodo praecedente. Extremum 
nempe E, magnetismum, eius quem poffidet polus B, 
qui vltimus ipfum contingit, contrarium accipit, ex- 
tremum vero D eundem cum polo hocce acquirit ma- 
gaetismum , nifi forfan virga tam longa fit, vt pun- 
éta confequentia nancifcatur., 


226) Ad primum intuitum patet , polum {fequen- 
tem B, totum, quem praecedens A produxit, effe&um 
deílruere, vnde euidens eft, plane eundem effe debere 
euentum, quafi virga DE, polo B folo ftrida fuiffet. 
Cum enim polus B füper omnia puncta tranfeat, qui- 
bus A applicatus fuit, neceffario ipfe, quoniam contra- 
riarum eft virium , ea loca euacuat quae per actio- 
nem poli A repleta erant, eaque replet, quae euacua- 
ta eran. De hac itaque maguetificandi methodo fine 
negotio iudicium fertur, valent enim de ipfa ea omnia, 
guae de prius confiderata , docuimus. Monendum hic 
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«denique adhuc .erit , :fi ;methodus :tagnetificandi aut 
ihaecce ,.aut antea defcripta, vfurpetur, poftea vero vir- 
ga ,.fimili quidem ;modo , .aft .contraria .dire&ione flrin- 
gatur , -omnem .antea :;productum .magnetismum .deftrui , 
virgaeque ¿contrarium induci ftatum , vt ;inempe extre- 
mum .D , «eum .quem habuerat E, nancifcatur magnetis- 
imum ,.et vice verla. «Quomodo autem haec ex theo- 
ria ;profluant , :tam .euidens .eft, wt eexpofitione vlteriori 
indigeat nulla. 

227) Aliae :quidem praeterea .dantur :magnetifi- 
«candi :methodi , :quae interdum adhibentur , .de quibus 
autem .cum .ex .hacenus .expofitis facile iudicare va- 
eant lectores, :fpeciatim :nihil:dico. Aft füpereft ad- 
.huc .quaedam, «quae diligentiorem «meretur .difquifitionem, 
«um ipfius :ope , ;longe maior produci queat magnetis» 
mus , .quam .reliquae ;praeftare valent, vnde «et ipfa pro 
¿conficiendis ,magnetibus :artificialibus , .animandisque acu- 
;bus magneticis adhibenda :eft. Eft methodus ifta, quae 
.a primo iinuentore „Michelio, momen (tbe double Touch) 
duplicis :contactus :accepit, ac "fequenti ratione perficitur. 
"Virgae :ferrae DE ‘Fig. LII «circa medium ámponantur, 
poli 2 magnetici contrarii , :pofitinus :nempe .A , atque 
negatiuus D, ita vt parumper inter fe diftent, hique 
tum alternis vicibus, eadem .feruata .diftantia , -prorfum 
atque retrorfum fùper virga DE protrahantur et retra- 
„hantur , ea tamen .feruata lege , vt poli diftantiam in- 
ter fe femper eandem feruent, atque neuter eorum vn- 
. quam vltra virgae extremum -promeueatur. ‘Sic v. g- 
«dum polus A, peruenit ad extremitatem D, flatim wter- 
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que retrahitur , et retrorfüm promouetur, vsque dum 
polus B ad extremitatem E peruenerit , tumque denuo 
retroríüm poli retrahuntur. , Poftquam hoc aliquoties 
fatum eft, reductis polis in fitum quem ab- initio 
operationis habuerant , verfus virgae medium F, atque 
ablatis ipfis in linca ad virgam DE perpendiculari , 
reperietur virgi fortiter magnetica , atque dimidium 
quidem FE polo A , alterum vero dimidium FD, po- 
lo alteri D, homogeneum , nifi forfitan virga admodum 
longa fuerit , atque puncta confequentia acquifiuerit , 


ad quem vero cafum hic non refpicio; cum infra de 


iplo agim. 

228) Diuerfmode effici poteft , quod in 5. ati- 
tecedente fieri iufimus Si enim ad manus fint ma- 
gnetes artificiales, parallelipipedi figuram habentes, iwn- 
gendo binos iplorum , AD et BE Fig. LIII, ea ra- 
tione quam indicat figura, vt contrarii ipforem poli 
fibi inuicem refpondeant,  interpcfitoque inter ipfos 
corpore quodam G , quod a conta&u ipíos arcet, in 
vfum vocari poffunt ; adhiberi autem quoque poffunt , 
fimili cum fucceffu , aut magnes naturalis confüeto. mo- 
re armatus A B Fig. LIV, aut artificialis jncuruuss AB 
Fig. LV , foleae equinae , aut femicirculi habens 
fizuram. 

229) Vt perfpiciamus , quid ex praedicta ma- 
gnetiftcandi methodo confequi debeat, fingamus, . polum 
poiiuum et negatiuum , A et D, Fig. LIF. qui virgae 
admoti funt, aequalium effe virium, atque cogitemus 
pariculam fluidi magnetici #3 ioter polos interceptam , 
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ac circa medium fitam, repelli a polo pofitiuo vi =”, 
atque liquet, vrgeri tum particulam iftam, a vi pri- 
mum repellente poli A , ab m verlus q vi =r. De- 
inde vero fimiliter patet, polum negatiuum B, attra- 
hendo particulam m, follicitare ipm in eadem dire- 
&ione ac polus pofitiuus, fecundum rectam nempe m4, 
vi, quae ob vim vtriusque poli aequalem, itidem zr. 
Manifeftum proinde eft, confpirare polorum binorum 
actionem , ad eundem producendum effectum , vimque, : 
quae particulam %, vt a locis virgae, polo A fübie- 
&is, verfus eas quibus imminet polus B, tranfeat , ag- 
gregato actionis vtriusque aequalem effe, hinc —2^7 
reperiri.  Concdpiamus porro particulam aliam n, ex-- 
tra polos fitam , atque poli pofitiui in ipfam actionem 
rurfün , — 7, poli vero negatiui vim in ipfam exer- 
citam —e affümamus, vbi perfpicuum eft, e minus effe 
debere quam 7, quoniam particula # a polo B magis 
quam a polo A diftat. Hanc ergo particulam polus 
A , repellendo ipfam , vrget ab # verfus £ , polus ves 
ro B, attrahendo eandem , ipfam in contraria directio- 
ne verfus v propellit, vnde vis tota qua ipfa follicita- 
tur verlus £, erit —7.—e. Simili ratione, particula p, 
a polo negatiuo in directione qs aurahitur, vi =fr , 
a polo vero pofitiuo , in contraria directione a f ver- 
fus w repellitur, wi =ẹ , vnde vis tota, quae ipfam 
verfus s follicitat , itidem 7— e aequalis erit. 
250) Liquet proinde, magneticos polos, virgae 
DE, defcripta ratione admotos, non nifi admodum 
debilem, in partes fluidi magnetici, partibus virgae AD 
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atque: BE. inclufas,. exercere" actionem ,. vnde" er hae 
partes; ftatum: in: quo? conttitutae" erant', antequam’ poli: 
A. et..B: virgae: admouebantur ,. conferuare ,. faltem: pa- 
rum: folumimiodo: ab: ipfo' deturbari',, cenfendae funt. 
Aft alia: longe: eft ratios, fluidit magnetici,. in- parte: 
virgae A B. inter. binos: polos: A: et B intercepta ,. re: 
periundi.. Huius enim: particulae, infigni: vi: vrgentur,. vt’ 
ex. partibus: polo- pofitiuo: A: vicinis‘, ad: loca ,. polo: ne- 
: gatiuo: B fübie&ta;, tranfeant. Liquet nempe: vim: 27; 
quae: agit in' particulas: fluidi, in parte virgae intercepta: | 
reperiundas ;,. multo: maioremv effe: vi r—e; quae particu- 
las, in parte AD' aut. BE- contentas. vrget. — Status: 
proinde: in: quem: virga: per: actionem: polorum: A et B 
Fig. LVI. reducitur, is erit ,. vt pars GF', polo pofi- 
tiuo: vicina , fortiter negatiue ,. pars- vero FIT, verfus: 
polum: negatiuum: B- fita, infigni gradu’ pofitiue ma-- 
gnetica: euadat. Reliquae: vero: partes virgae A D' ac 
BE, inter polos non: interceptae’,. vix: vllam,, faltem 
non nifi tam: paruam. quae negligi hic poteft, patiun- : 
tur mutationem ,. vnde hae a ftatu: quem: ante; admo- 
tos polos A et B poffidebant,. fenfibiliter non’ detur- 
bantur, quicunque füerit hic flatus,. fiue. naturalis. fiue: 
flatus magnetismi aut pofitiui aut negatiui.- 
251r) Quodfi iam poli A. et B,. Fig. LVII.. vir- 
gae extremo D immineant, liquet, partem virgae DF, 
polo pofitiuo A fíubiectam ,. negatiue magneticam fieri 
debere ,  fluidumque in ipfi reperiundum: cogi vt. par- 
tem DF relinquat, feque verfus partes, alteri polo B 
fübiectas, recipiat. uoci perro poli A et B per 
| virgae 
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viteae longitüdinemi promoueri,. atque ex D verfus E 
dci: cogitentur,. cuimis: qui aliquali. folum: tolertia rem 
confideraré voluerit ,. facile: patet, extrerumi: quidem E 
ceum’ quem’ acceperat magnuetismumi negatiuumi ,. feruare 
débere,. (nùllus enim, faltemi nifi: adriodum paruus: ex- ' 
feritur: conatus. dum poli: aliquantum: ab: exttemo D^ 
reriioti: fünt',. ad magtietismut, extremo: D' imipreffum,. 
rurfus: deftuéidunii) aft interea” dami: poli per totam: 
virgae’ longitudinem‘ a: D: verfus" E- promiouentur,. per- 
petuüni: exíeri' a' polis" conatum , ad: fluidi magnetici 
particulas" in: viiga’ contentas, in: 'diređione', -a' D ver- 
fus- E. pellendas.. Simili prorfus: ratione , . dum: poli ex- 
ttémo' E imminent’, extremum fE, polo negatiuo B: 
fübiectum:,. pofitiue Wiagüeticum fieri, fluidumique ma- 
gneticumi ex^ partibus: virgae ,. qùibus* polus: pofitiuus' 
A imminet’, huc’ traùfire” debere ,. perfpiéuum: eft',. ne: 
que: minus liquet, dùm poli’ ab: E verfus: D` promo-- 
ventür' , non: folum: extremum E pofitiuumi- quem: acce- 
perát miaguetismiumr illibatum retineré , fed: etiam! actio-: 
remi polorumi: perpetuo: eo’ tendere ,,. vt fluiduni- in: dii 
récione' a: D? verfus E accedere: cogatür:- 

232)' Generatim: proinde“ perfpicuumi eft", fiue 
polii ab’ extremo’ D' verfus: E protnoueantur ;. fiue ab? 
E verfus: D retrahatür, perpetuo tamen’ tendere: eo’ 
a&ionem: ipforum , vt fluidumi rhagneticur. in' virga: 
DE` contentum , ab exttemo' D; verius" extiemitàtem: 
E trühsferatur; Facile quóque: enidens eft ,. methodum: 
hancce: Pa a laagi praeclarum: produceré. debere',. 
atque maiorem’, quàmi' antea’ defcriptae , reliquaeque ,. 
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quie alias vfurpantur , effe&um. Vis enim , quae fini- 
dum magaeticum a D verlas E propellit, ob adiumen. 
tum quod fibi inuicem praeftant poli A et D, infignis 
e(t magnitudinis, cumque , fiue prorfum fiue retroríum 
ducantur poli, actio tamen ipforum ad eundem perpetuo 
tendat effectum , eo maior vis virgae DE imprimetur, 
qao diutius operatio continuatur, vsquedum tandem ad 
terminum peruentum fit maximum. E contrario reli- 
qu' magnetificandi modi, partim non tantam , ad ma- 
gneticam reddendam virgam, vim  exferunt, partim 
vitio laborant ifto, quod a faepius repetita operatione, 
vix maior, quam a femel in(tituta, producatur cffc&us, 
cum quaeuis repetita operatio antecedentis effectum fem- 
per deftruat , atque non nifi deflructo iplo, nouum vir- 
gie inducat magnetismum., ! 

233) Peculiare porro priuilegium huius methodi 
eft, quod ope ipfius effici queat, vt centrum -magneti- 
cum praecife in virgae magnetificandae medium cadat, 
quod quantam in confítrnendis melioris notae acubus 
magueticis afferat vtilitatem , alibi pluribus monftrabitur. 
Vt nempe methodo hac duplicis conta&us, centrum 
magneticum exacte ad virgae medium reducatur, obfer- 
vare id folum opus eft, vt dimidium virgae FE Fig. 
LVI totidem praecife vicibus ftringatur , ac alterum di- 
 midium FD. Si itaque, vti fieri folet, in medio 
firicturam inceperis, atque primum verfus D polos pro- 
traxeris , dum finienda eft operatio, eo ordine proce- 
dere debes, vt polos ab extremo E verfus medium 
vltimo reducas, tumque operationem  finias. Evidens 
enim eft, fi hoc obferuetur, totidem vicibus tritum 
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effe dimidium FE, quot alterum FD. Per f$ autem 
patet, cum vis quae partem FD fluido euacuauit , al- 
teramque FE ipfo repleuit aequales, atque aequa- 
libus vicibus adplicatae fint , centrum magueticum mulli- 
bi nifi in ipfum virgae. medium cadere poffe, actio 
nempe in partem FD, ifti, quae in partem FE exer- 
cetur, omnino aequalis eft. Si itaque fluidi denfitates, feu 
potius differentiae inter denfitatem fluidi in quouis pun- 
&o atque denfitatem ipfius naturalem, per curuam 
ACB Fig. LVIII exhibeamus, ordinatae HI atque 
GF, ita captae, vt diftantiae ipfürum EH, DF ab 
extremis fint aequales, itidem erunt aequales. Cum 
itaque curua haec axem aliquando interfecare debeat, fi 
hoc fiat ad C, erit pars curiae DCB, parti ACE fi- 
milis atque aequalis, vnde confequens eft, punctum in- 
terfetionis C, quod eft ipfum centrum maguceticum, prac- 
cife in medium virgae cadere debere. 

234) Dixi ($. 232 ) methodo hac duplicis con- 
tadus, quo diutius operatio protrahitur , eo magis 
augeri vim  magneticam virgae DE  inductam , aft 
addidi iam imitationem , quod non in infinitum, 
fed ad terminum folummodo quendem maximum au- 
geri queat, — Requirunt baec aliqualem adhuc expofitio- 
nem, quam addere opus eft.  Cogitetur itaque, magne- 
tificatio virgae DE, Fig. LII. ad certum jam per- 
ducta terminum , atque conftat ex fupra expo^tis, quo 
ad maiorem gradum pars FD fluido euacuata , pars 
vero FE iplo repleta eft, eo maiori vi particulam 
fluidi m circa F reperiundam , pelli verfùs D. Haec 


itaque vis, cum contraria fit tranfitui particulae 77 ex- 
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parte FD in partem FE, liquet aliquando rem .eo ge- 
duci debere , vt poli magnetici A et B, qui dum .du- 
cui tur füper virga, particulam hanc contraria directione, 
a D verfus E propellere -nituntur , ‚effectui huic produ- 
«endo impares fiant. Tum -vero vlterius vis augmen- 
tum ,.etiamfi operatio faepius adhuc repetatur, ¿obtineri 
nequit. Accidere autem hic poffünt,cafus diuerfi. Vel 
enim , ;maximus hic maguetismi gradus, quem prouti 
modo oftendimus , inducere virgae DE valent -poli 
A ac B, faturationis gradu ;maior eft, vel ipfo minot. 
Si prius fit, poft finitam operationem virga fibi :re- 
licta, exceffum vis fupra faturationis gradum ftatim 
pedi , fin wero pofterius fuerit , .quem receperat ma- | 
guetismi gradum , illibatum feruat. Priori -porro cafu , 
totum , quem feruare poteft magnetismi gradum, acce- 
pit virga, vnde fi ad maguctificandam ipfam fortiores 
adhiberentur magnetes , nullus hinc fructus fperandus fo- 
ret.  ;Pofteriori vero. cafa, quoniam gradum quidem , 
quem próducere potuere poli A „et B maximum , ;ac- 
quifiuit virga, .non wero maximum .cuius capax eft 
ipfa, nacta eft, /fi denuo fortioribus :ftringatur magne- 
tibus, - fructu non -deflituris rit hic labor, {ed magnetis- 
mus potius fortior exinde virgae inducetur. | 
.,285) Virga DE Fig LIX. per duplicem .con. 
tacum .magnetificanda , .collocetur inter binos .magnetes, 
extremis D ac E admotos, .ea ratione, vt polus G 
extremum D contingens, polo A, polus vero H ex- 
tremo E appoftus, polo B fit homogeneus, atque fine 
negotio comprehenditur , fi iam operatio duplicis con- 
tactus inftituatur, polos G ac H virgae DE magneti- 
| fücatio- 
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ficationem infigniter adiuuaturos effe.  Euidens enim eft, 
tendere iftos polos ad eundem virgae inducendum tatam; 
quem imprimere ipfi poli A ac B nituntur, vt nempe 
fluidum magnueticum in virga DE reperiundum, partem 
DF relinquat, feque verfus alteram FE recipiat. — Ob 
accedens itaque hoc adiumentum , liquet , pauciori iam 
firicturarum  reciprocarum numero opus effe, ad eundem 
producendum magnetismi gradum , quam  neceflariae 
fuffent, non admotis virgae polis G et H, immo eo 
cafu, . vbi poli, A et B foli virgam ad faturationis 
víque gradum magneticam reddere non valent,  perfpi- 
cuum et, maiorem virgae induci poffe magnetismum, 
fi poli G et H extremis admoueantur, quam f artifi- 
cium hoc negligatur. : | 

236) Si loco polorum magneticorum G et H 
adhibeantur parallelipipeda duo, ex ferro molli con- 
flantia, non magnetica, idem fere hinc orietur effectus. 
Poftquam enim poli A et B aliquoties füper virga 
prorfum atque retrorfum ducti funt, virgaeque par- 
tem FD, negatiue, partem vero FE pofitiue ma- 
gueticam reddiderunt, pofterior repellendo , prior at- 
trahendo fluidum magneticum, in parallelipipedis ferreis 
H ac G contentum, efficit, vt G pofitiuum , H vero 
negatinum maguetismum acquirat. Ad idem itaque hoc 
recidit , quafi ftatim ab initio magnetes duo virgae ad- 
moti fuiflent , vnde et idem exinde fru&us fperan- 
dus eft. | 

2537) Ex hactenus expofitis, eorum omnium : 
quae fieri folent, dum more Micheliano aut Cantoniano 
Ff | mague- 
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magnetes artificiales. parantur, ratio. reddi poteft, «et 
ita. quidem luculenter , vt manifentum- fit, totam. hanc: 
methodum a priori ex theoria. noftra erui potuiffe , mifi 
.lam antea experimentorum. ope innotuiffet; Negotium 
hoc iim exíequi ftatutum. mihi eft, aft. moneo; me 
totam de magnetismo. artificiali doctrinam. hic. non 
daturum , fed partem. ipfius. Capiti fequenti. referuaturum 
effe. Quomodo enim virgis chalybeis. primum: vis ma- 
guetica, fine magnetis. alterius. ope, inducenda fit, hic. 
non inquiro, fed exponere folum animus. eft , quomo- 
do, poftquam adeptae iam funt ipíae aliqualem vis hu- 
ius gradum , quacunque demum hoc fictum fit ratione , 
vis ifta. ad. faturationis. vsque gradum in ipfis adaugeri. 
queat.. | A | 
: $58) Virgarum chalybearum ,. ad magnetismum 
artificialem adhibendarum paria: femper confici folent, 
v. g aut 4 aut 6 aut 8 etc. quoniam nifi pari ha- 
beantur numero, experimenta. vix. fatis: commode inftitui: 
poffunt. | Quanquam autem , pro minuendo atque ab- 
breuiando labore , ordinario 4, 5 vel 6 paria eiusmodi 
virgarum conftrui foleant ,^ non tamen hic doceo, nifi 
modum , quem fequi oportet, fi tria habeantur paria 
virgarum ,. quarum: magnetismum ad faturationis vsque 
gradum: augere animus eft. — Qui enim. rite percepit 
methodum', qua: vtendum eft, fi 6 habeantur virgae ,, 
fine negotio, quid agendum fit, fi plura quam tria ad- 

hibeantur paria , perfpicere poterit. 
239) Cogitetur virgis omnibus, quas adhibere: 
animus. eft, iam , antequam operatio. inftituitur , in- 
| ductus- 
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dué&tus efe aliquis -magnetismi gradus , aft debilis., 
graduque  faturationis multo inferior. ^ Cuiusuis vir- 
gae polus -alter, =v. "g. borealis, «cruce, aut figno 
quocungue alio notatus fit, vt inter experimentandum 
commode :femper -cuiusque virgae poli dignofci queant. 
Ad manus tandem fint, .duo ad minimum  parallelipi- 
peda , ex ferro :molli parata, eiusdem cum virgis cha~ 
lybeis magneticis crafütiei, ^ Si iam adaugere virgarum 
 magnetismum ad faturationis vsque gradum , conftititum 
eft, fequenti ratione procedatur, Primum virgarum 
par, EF et GH, Fig. LX. inter parallelipipeda ferrea 
molla, AB, CD, ‘uorum modo mentio iniecta fuit , 
fuper tabula lignea flabili. collocetur ea ratione, quam 
indicat figura, eoque in fitu firmetur, ‘vt facile cedere 
nequeat. Reliqua :duo wirgarum "paria in faciículos bi- 
nos, €o ordine colligantur, quem Fig. LXI. exhibet , 
interiectumque {it inter "ipfos, «corpus quoddam non 
ferréum 'K, fàfciculos-a «contactu arcens , atque efficiens , 
vt inferius notabiliter diuergant. — His tum füfciculs , fe- 
cundum methodum ‘duplicis «contactus, §.* 227  fufius | 
deícriptam , magnetificetur virga vtraque EF atque 
GH, 7 vsque ad 9 vicibus fafciculos reciproco motu 
füper quiuis earum ‘ducendo. Poftquam abfoluta eft 
baec operatio , virgae EF, GH conuertantur, ita vt 
latera  ipfarum , tabulam contingentia, ium furfum 
{petent , atque fafciculorum ope denuo vtrique virga, 
fimili prorfus vt antea modo flringatur. 


Ff 2 . 240) 
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240) Ex fafciculis poftea magaetum , fecundum 
par virgarüm auferatur , eiusque loco primum virgarum 


par, quod modo magnetificatum fuit, fubítituatur ; fe- 


cundum vero virgarum par, inter parallelipppeda A B, 
CD collocetur , ac prorfus eadem ratione, vti primum: 
par, magnetificetur. ^ Abíoluta et ifta operatione, ad 
tertium virgarum par, inter paralleipipeda AB, CD 
collocatum , poftquam eius loco fecundum par in fafci- 


. culos fubftitutam eft, procedatur, pofteaque primum 


rurfus par magaetificetur, ficque , eundo per circulum , 
Operatio eousque repetatur , vsquedum augeri paris vir- 
earum ftriti magnetismus vlterius non obferuetur , tum 
enim , quoniam ad faturationis gradum iam peruentum 
eft, operatio finienda eft. 

241) Et quam deícript methodus ea , qua Miche- 
ñus atque Cantonus ad magneticas reddendas virgas cha- 
lybeas vtuntur , ac vix in ipfa quidquam occurrit, cuius 
explicatio ex fupra traditis non fatis pateret. Quaedam 
timen in methodo hacce occurrunt circumftantiae , quae 
vberius examinatae , et ad theoriam meam  expenfíae, 


. ad nouam me manuduxerunt methodum , hactenus de- 


fcripta , ct efficaciorem , et commodiorem. Fuere 


.quae ad inuentionem ipfius viam pararunt, confidera- 


tiones fecquentes. Perfpicuum facile erat ex theoria, 
methodi Cantonianae perfectionem exinde pendere, quod 
poli magnetici A et B, Fig. LII. in fluidi magnetici 
particulis, parti virgae interceptae inclufas, qualis eft 
“1, admodum magnam, in fluidi vero partes, in vir- 
gae partibus AD BE reperiundas , quales funt s ac f, 
' nom 
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non nifi valde debilem exerceant actionem. Liquet ncmpe 
. ex fupra expofitis, a&ionem in particulas # ac f, 
actioni in particulam 77, quodammodo contrariam efle, 
atque, quem pofterior produxit effectum, aut deftruere, 
aut faltem imminuere niti. — Vis emm in 5 exercita 
fluidum — verfus extremum D  euacuatum  propellere ten- 
dit, fimiliterque vis in p agens, fludum, veríus €x- 
tremum E accumulatum , verfus interiora virgae retra- 
here nititur. Qui itaque perficere hanc methodum 
cupit, eo mentem dirigat, neceffe eft, vt actionem 
in particulam m quantum fieri poteft augeat , actiones 
autem in particulas n et p` imminuat. Ad primum 
quidem intuitum videri poteft , admodum facile boc 
obtineri , neque alio opus effe artificio , nifi vt poli A 
et B fibi inuicem tam prope admoueantur, quantum 
- . fieri poteft. Quo minor enim eft ipforum diftantia , 
. €O propinquior fit vterque particulae 77, ac proinde eo 
maiori in ipfam agit vi, vnde vis tota, qua pellitur 
m a D vers E, quae —27, eo maior euadit, quo 
magis poli A et B fibi inuicem appropiaquantur. De- 
crefcente porro diflantia polorum A et B, liquet fimul 
diftantias particularum 7» et p a polis 'A et D, magis 
ad aequalitatem. accedere, vnde coníequens eft, diffe- 
rentiam inter 7 ac e fieri minorem , vt proinde, fi - 
propius admoueantur fibi poli, vis in particulas n et p 
agens, quae c—7-—e, infigniter decrefcat. 

242) Quantamcunque ratiocinia ifta habeant veri 
fpeciem , nihilominus diligeutiori inftituto examine fa- 
cile perfpexi , paralogismum ipfa continere , feu potius, 

Ff5 falío 
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falfo cuidam , quod tacite füpponitur principio, fuper- 
furucta effe. Vt hoc pateat, perpendendum eft, vim | 
 magueticam virgae chalybeae , aut corpori cuicunque 
competentem, nunquam in vnico folum puncto haerere, 
fed potius per omnia virgae puncta quafi diffufam , at- 
que diftributam effe. Sic fi v. g. virgae AN Fig. LII. 
extremum A .pofitiue , extremum vero N negatiue fuc- 
rit magneticum , vires iflae nullatenus folis punctis A. 
ac N inhaerent, fed in dimidio potius virgae A M to. 
to, atque in quolibet seius puncto fluidum abundat , 
fimiliterque in altero dimidio MN toto deficit. — Actio 
itaque quam et :polus ;pofiuus -A M , et negatiuus BP, 
in particulam «n exercet , «ex infinito diuerfarum actio» 
num numero compofita seft.  Euidens enim eft, quod- 
vis poli pofitiui AM :puuctum particulam m repellere, 
fimiliterque poli -negatiui BP :punctum  quoduis ipfam 
attrahere. Aft liquet ex .flaticis , actiones. iftas omnes , 
in vnicam mediam ipfis aequiualentem colligi poffe. 
Quodfi itaque fupponamus exerceri medias has actiones, 
fecuadum reĝas rm et sm, tranfibunt hae lineae, 
per quaedam polorum AM et BP puncta, qualia hic 
funt 7 et s. Pun&a autem ifla, per quae actionum 
omnium in particulam :z agentium directio media tran- 
fit, quae in pofterum centra mediarum direclionum. vo- 
cabo, non coincidere poffe, cum ipfis infimis polorum 
AM et BP pun&is A et D facile liquet, fed potivs 
fine negotio perfpicitur, ipfa aliquantum a virga. DE 
diftare , atque fupra ipfam eleuata effe debere. 


243) 
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243) Cum itaque centra mediarum  dire&ionum r’ 
ac s non in directum "pofita fint cum particula m., li- 
quet totam. vim qua particula. ma D verfus E vregetur, 
fummae actionum , quas in ipfim exercent polus pofi- 
tinus ac negatiuus, aequalem poni non poffe, vti fa- 
étum eft in $. 24r. fed. cum vires a polo pofitiuo A 
ac negatiuo B exfertae , angulum quendam. yms inclu- 
dant, alia longe ratione, de. quantitate. vis,. particulam 77: 
agitantis iudicandum effe: Capiantur nempe in rectis 7 zz: 
ac sm Fig. LXII productis, recae f£ ac mp, ac 
fupponatur per ipfas exhiberi vim , qua tam polus pox 
fitiuus, particulam m in. directione m£ repellit, quam 
negatiuus. ipfam: in: directione. mp: attrahit,. et. completo 
parallelogrammo: 775 47' diagonalis: ipfius mg, vim qua. 
vrgetur particula: m totam  exhibebit, quam quidem 
fumma laterum mt ac mp, hinc 27, minorem effe ,, 
per fe. patet. | 
£44) Quo: maior, caeteris paribus, eft angulus: 
Df, fiue quo minor eft ipfi deinceps pofitus , 725 , 
eo minor: euadit diagonalis mg, fimulque vis in parti- 
cuam 77 exercita, quae quippe per diagonalem iftam 
exhibetur ,. fique angulus rms penitus euanefcat, quod 
fit, faltem quam. proxime, fi virgae AN et BQ 
Fig. LII ad conta&um. vsque fibi inuicem admouentur, 
etiam actio in particulam 7: fimul: euane(it. Si dein- 
de poli A et B, longius atque longius a fe invicem 
remouentur, atque intelligantur in infinitum diftare , 
denuo actio in particulam m, nulla euadit, ob ditan- 
tiam enim infinitam tam poli pofitiui A , quam negt- 
tiui. 
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tiui B a&io in particulam s euanefcit. Augurari hinc 
facillime poterit quiuis, qui parum folummodo diíquifi- 
tionibus mathematicis affüefactus eft, dari hic maximum | 
quoddam , inter cafus duos extremos, antea indicatos, - 
contentum ; dari nempe diftantiam quandam polorum A 
et B, qua affumta actio in particulam m eft maxima, 
quaeque fi vel augeatur vel imminuatur, actio, qua 
poli particulam % vrgent , imminuitur. 


245) Quo in exemplo fpeciali clarius hoc _ eua- 
dat , fingamus tantisper, fequi polorum A et B actio- 
nm in particulam m Fig. LXII legem eam, vt fit 
inueríe vti diftantiae rm atque sm, et dicamus re- 
&am rf aut gs=a, ream vero fg—x. Inftituto 
tum calculo reperitur ra= 5:4 — 9 —— , hinc vis f 

i | 
aut mp y 232, cumque fit zr: mf—2mp: mb, exit 

4 

mq, fiue vis in particulam m agens = zzz». Quodfi 
iam ponatur ipfius. differentiale euanefcere , fiue 16 zx 
—4X'dx—o, ert vis ifta maxima, fi fuerit x — 24, 
feu fg—2fr. Quamuis autem lex, quam hic (üppo- 
fui, a me pro vera naturae lege non venditetur, li- 
quet nihilominus , quaecunque tandem füerit lex, quam 
natura hic fequitur , fimili tamen fetnper ratione, vt. 
pro ficta hypothefi nofira, talem inueniri poffe polo- 
rum diftantiam , quae actionem in particulam f» reddit 
maximam , quaeque nec augeri nec minui poteft abs- 
que eo, Yt yis particulam w agitans inde detrimentum -. 
patiatur. 


246) 
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246) Etfi itaque methodus duplicis contactus re- 
Jiquis multo  praeftantior fit, laborare tamen, prouti 
`a Canton) atque Micbelio exercetur , imperfe&ione qua- 
dam ipfi effentiali , sgnofcendum eft. Ne enim vis in 
particulam m Fig. LII agens dufto magis debilitetur , - 
cauendum eft, ne poli A et B nimium fibi propinqui 
fiant, atque vltra terminum maximi ad fe inuicem ad- 
moueantur. Cum itaque poli ad notabilem femper in» 
ter fe diflantiam remoti tenendi fint , fieri non poteft, 
vt vires in particulas # et p agentes, aut ad omnimo- 
dam euanefcenriam  zeducantur, aut faltem ita paruae 
fiant, wt inftnfibiles quafi euadaut. Aft non leuem in- 
de noxam timendam effe , patet, quoniam hae vires, 
yti antea «flendimus, ac per fe patet, ad deflruendum 
a polis A et B produ&um .effe&um tendunt. Quam- 
vis itaque {fub initium admodum difücile mihi vifum 
füerit, emendare methodum hancce , contigit tamen 
mihi, inuenire artificium, quod incommodo huic me- 
delam feliciter affert. Antequam tamen hoc doceam, 
exponere quaedam , quibus explicandis ‘opportuna hic 
datur occafio confultum duco. 

247) Si virgae ex ferro molli, non magnetico, 
paratae DE Fig. LIII , infflant poli magnetici, pofi- 
tiuus A , atque negatiuus B , partes virgae, quibus im- 
minent poli, magneticas fieri , conftat, ac ea quidem 
lege, vt pars GF polo A fubiecta , negatiue, pars 
vero HF polo B fíübiecta, pofiGue magnetica euadat. 
Atrahitur itaque tum virga a polis A et B, aft vti 
ex fupra ecxpofitis facile patet , eo fortiori gradu , cuo 

| g fortius 
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fortius, eo: debiliori, quo debilius magneticae factae 
funt partes GF ac FH. Cum. itaque, vti mode ample 
fatis oftenfum: eft „ vis magneticae,, qam GF ac FH 
nanciícuntur , gradus, a diftlantia polorum A et B 
magnam. partem. pendeat, perfpicuunr eft, quantitatem 
vis, qua attrahitur. ferrum. D'E ,. ab eadem ifta. diftan- , 
tix pendere. Sr proinde ita collocentur poli, vt diftan- 
tiam. habeant maximo: refpondentem , maxima vi, fi 
vero magis ad. fe aut admoueantur, aut a {fe inuicem 
remoueantur,, debiliori,. ferramentum DE attrahunt ,. 
immo, fi. tenues fint poli ,, atque ad contactum plena- 
rium fibi admoueantur , fere: nullum. vlterius vis: attra- 
&ricis: fignum: edunt.. 

24.8) Egregie omnia iff confirmantur per ex- 
perientiam ,. quam: fi. quis: confülere- cupiat ,. fequenti ra- 
tione procedat.  Eligat virgarum: chalybearum magne- 
ticarum. tenuiorum' par, atque virgas iftas primum fibi 
inuicem, ad. contactum: vsque admoueat ,. et exploret , 
quanta: vi tum: datum: quoddam: parallelipipedum fer- 
reum: molle trahant: Tum: virgas antea! dictas. grada- 
tim a fe inuicem magis magisque" remoueat, v. g 
ad i» I Ij, S» pollices etc. atque’ quantam in: qua- 
vis harum: diftantiarum: poli. exerceant. attractionem , fi- 
mili ratione inueftiget..  Reperietur tum, in ipfo" qui 
dem: virgarum: contactu, vim: fere nullam: attractricem 
obferaabilem: effe ,. dum: vero: poftea: virgae a: fe remo: 
ventur, magis magisque: increfcere: attrattionem,. vsque- 
dun ad. certum: quendam: terminum: peruentum: fit; 
quem: fi. transgrediaris ,, vlteriusque: adhuc: virgas: a: fe: in- 

vicem 
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vicem remoueas, incipere ipfam ¿denuo decreícere 
deprehendes. 

24.9) Videtur, peti poffe ex his artificia quae- 
dam, in conftructione magnetum artificialium incuruo- 
rum , aut foleae equinae , aut femicirculi figuram ha- 
bentium , admodum  wtilia. Liquet nempe magnetum 
ifiusmodi vim attrahentem plurimum a curuatura ipfis 
inducta , pendere , neque enim nimium incuruandi funt, 
ne crura, fiue poli AK et KD iuto viciniores fibi 
inuicem fiant, neque curuatura iuto minor ipfis indu- 
cenda eft, ne crura magis quam par eft a fe inuicem 
diftent. Ea potius curuatura quam maxime -conue- 
niens erit, ac praecipue eligenda, qua affümta, polorum 
diftantia ea fit, «quae maximo refpondet. ^Optandum 
omnino foret, vt regulam huius curuaturae detegere in 
poteftate effet, quod , cum ob tbeoriae imperfectionem, 
a prion fieri nequeat, ad experientiam .confügiendum 
erit, quae commode ita inílitui poterit, vt virgae plu- 
„res ex eodem .chalybe paratae, aequales et fimiles, di- 
verfimode , aliae maiori, aliae minori gradu incuruen- 
tur, tum fimul indurentur, atque «eodem modo ma- 
gnetificentur , pofteaque vis, qua quaeuis earum da- 
tum quoddam corpus ferreum retinere valet ,  explorc- 
tur. Inuenietur fic forfitan , confüetam magnetum figu- 
ram optimam non effe, fed dari cafus, vbi curuatura 
ea praeftantior et, fi in dimidiae Ellipfeos figuram 
magnes incuraetur. 

250) Quoad magnetes quoque naturales armatos, 
quam maxime baec notatu digna puto. Si enira ma- 
| Gg 2 gnes 
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magnes eiusmodi non armatus, generofarum quidem fit 
virium , aft axin habeat, aut iuflo breuiorcm, aut iu(to 
longiorem , accidere poteft, vt poft uam armatura 


ipfi admota eft, non tantas, quantas íperare fas erat, 


acquirat vires. E. contrario, fi debilior magnes alius , 
iuftam habeat longitudinem , contingere polt, vt ar- 
matus, longe maius geftare valeat pondus, quam prior, 
qui ipfo credebatur multo pr:effantior. Nonne exinde, 
magua faltem ex parte, repetenda. eft ratio, paradoxo- 
rum phaenomenorum , quae obieruari folent , dum ma- 
goetes naturales armantur ? Relitum enim legimus, ma- 
guetum dcbiliorum vim interdum infigriter , fortiorum 
vero aliorum minori longe gradu adauctam , deprehen- 
fam effe , poftquam armatura. ipfis. admota. erat. | 
251) Sunt in ipfi quoque magneuficandi metho- 
do Micheliana aut Cantoniamea , qure ex hic propofitis, 
iluftrantur. Collocantur virgae chalybeie FF, GH, 
Fig. LX , inter paraillelipipeda ferrea AB, CD, eam 
ob caufam , vt parallelipipeda ifta maguctics  euadant, 
atque operationem adiuuent. Quo maiorem itaque hae 
nancifcuntur magneticae vis gradum , eo maiorem prac- 
flant vtilitatem. Aft patet, pendere hoc a virgarum EF, 
GH, diftantia a fe inuicem, vode maximi momenti res cft, 
vt iufta eligatur diffantit, ea nempe, qua affumta virgae 
EF, GH parallelipipedis A B, CD maximum impertiuntur 
vis magneticac gradum. Quaenam vero praecife fit iffa 
diflantia, a priori determinare non audeo, fed experien- 
tiae relinquendum eft, vt cius ope eruatur. 
252) Accedeudum iam tandem erit, ad expofi- 
“onem eorum, quae pro perficienda methodo duplicis 
con 


m ——— 
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contictus imaginatus fum , ad quae viam mihi pararunt 
. confiderationes: fequentes. — Cogitentur centra mediarum 
directionum r et s Fig. LXHE in eadem recta cum 
particula fluidi magnetici m fita effe, atque liquet tale 
tum maximum, quale pro eo calu, vbi tria puncta f, s$ 
et m non in cadem reca: fita fünt, locum. habet, 
omnino non dari, fed potius, ad quantamcuuque pro- 
pinquitstem. admoueantur fibi puncta z et s, vim» quam 
exercent ipfa im particulam 7, perpetuo maiorem: ma. 
ioremque euadere. —Concludere autem hinc pronum eft, 
in methodo duplicis contactus „ quo minus diftent pun- 
&a mediarum  directionum 7 et s, a virga DE; eo 
propius absque noxa. fibi admoueri poffe polos , fimulque 
eo maiorem reddi. poffe vim, in particulam m agentem. 
Sic v. g. mb fica hypothefi fub qua $ 245, calcu- 
lum inftituimus , liquet, quo magis æ fiue diftantia rf 
decrefcat , eo magis fimul diftantium polorum , maxi- 
mo reípondentem fg, quae quippe duplo rectae rf 
aequalis eft, decrefcere , fimul autem , vim maximam 
quae obtineri poteft, quae nempe aequalis eft, I, in- 
crefzere. Similia locum habere , quaecunque vera fue- 

rit, quam natura luc fequitur , lex, per fe patet. 
253) Non admodum difficile fuit, imaginari 
modum cuius ope effici id poteft, vt centra mcdia- 
rum dire&ionum r et s minorem nancifcanrur a virga 
DE diftanthm. Si nempe virgae AM ac BN Fig. 
LXIV , virgae DE eredo fitu infiftentes , reclinentur 
ea ratione , quam indicat figura , vt cum virga. DE 
angulos admodum acutos includant , translato tum puns 
Gg 3 éto 
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€&o r in R, ac s in S, liquet infigniter ipfa virgae 
DE propinquior fieri. Magno itaque cum fructu im- 
mutari pcterit methodus Micheliana aut Cantoniana , 
ita, vt virgae, quarum ope magnetificatio inftituitur , 
tantum , quantum fieri poteft reclinentur, atque fere in 
dire&tum iaciant , tum enim ob centrorum directionum 
mediarum, paruam a virga DE diftantiam , admodum 
propinque virgarum AM, BQ extrema A et B ad 
fe inuicem admoueri poffunt, absque co vt aliqua ex- 
inde timenda fit noxa , ac non fine admodum notabili, 
vis in particulam fluidi m agentis, augmento. 

254) indagare itaque nobis contigit quidem ar- 
tifieium , cuius ope methodus duplicis contactus emen- 
dari poteft, quoad vim in particulam m agentem, haec 
quippe methodo modo defcripta multo fortior redditur, 
quam fi communi more operatio inflituitur , aft liquet 
ex $. 229. fqq. in methodo duplicis cons perfi» 
cienda , non folum eo refpiciendnm effe, vt vis in sz 
adaugeatur , fed mneceffarium quoque efe, , Wt vires, 
quae particulam n verfus D, p vero verfus E pellunt, 
quantum fieri potet imminuantur. Feliciter autem ac- 
cidit, quod idem iftud artificium , cuius -ope vim in s 
augeri pofle docuimus , et huic requifito fatisfaciat. 
Leui quidem hoc negotio, atque fine verbofa expo- 
fitione ; concipitur. Si enim v. g. polus pofitiuus 
prope extremum D Fig. LXV infftat virgae in fitu 
erecto , liquet exferere ipfüm conatum, ad fluidum 
magneticum , eX virgae parte ipfi fübie&ta F G, 
yerfus H , quam ex parte verfus extremum D pro- 

| pellendi, 
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pellendi, aft fi reclinatum habeat ipfe fitum Fig. LXVI, 
per fe manifeftum eft, tendere ipfum ad fluidum ex 
tota parte DF , ipfique extremitate D expellendum , 
vnde , cum idem quoad polum quoque negatiuum , lo- 
cum habeat, confíequens eft, reclinatum virgarum fitum 
et hoc refpe&u, ereco , aut ifti, quem in methodo 
communi habent virgae , anteferendum: efle. 
255) Ex quo, quae hic propofui, mihi innotue- 
runt, methodo Micheliana aut Cantoniana raro vtor , 
fed ad aliam , mihi vt puto propriam , quam methodum 
duplicis contactus emendatam forfitan non incongrue vo- 
co, me adíuefeci.  Abfoluitur vero operatio ifta, fecun- 
dum hanc methodum , fequenti ratione. — Suppono ad 
manus effe 4 virgas, aliquali iam magnetismo praedi- 
tas, quarum: vero vis iam ad faturationis vsque gradum 
adaugenda fit. — Colloco vt hoc obtineatur primum ea- 
rum par EF, GH, Fig. LX. prorfus vti in methodo 
Micbeliana inter parallelipipeda ferrea AB, CD. Al- 
teri tum virgarum, v. g, EF, Fig. LXVII. fecuadum 
virgarum par LM et IK, circa medium ea ratione 
admoueo', quae in figura exhibetur. ^ Reclino nempe 
ipfas, vr cum virga EF, angulos fatis paruos, 15 v. g: 
vel 20 graduum, LM E et KIF includant, extrema: 
vero virgarum M. et I tam prope ad fe inuicem ad- 
moueo , vt aliquot folum lineas a fe inuicem diftent. 
Tum ipfis reciproco motu fuper virga EF prorfüm 
atque retrorfüum duco, de caetero omnia obíeruans, quae 
in Micheliane methodo fieri folent. Poftquam hac ra- 
tione: virga FE ex vtroque fui latere ftrida eft, ean- 
demi 
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dem operationem in altera quoque virga GH inftituo. 
Loco tum primi virgarum paris alterum LM, IK, 
fubítituo , atque inter parallelipipeda AB, CD repono, 
et ipfum ope primi virgarum paris, fupra defcripta ra- 
tione ftringo. Poftea ad primum par reuertor, ficque 
eundo per circulum , operationem eousque repeto , vs. 
quedum vires virgarum nullum vlterius acquirere aug? 
mentum , obíeruem , quo facto ab operatione tandem 
defifto. | 

256) Docui hic, quomodo fi duo habeantur vir- 
garum paria, vis jipfarum ad maximum vsque gradum, 
cuins capaces fünt,  adaugeri queat, aft füccedit Gmi- 
liter tota operatio, quamuis lentiori aliquantum gradu , 
etiamfi non nif tres virgae adbibeantur. — Denotemus 
nempe tres iftas virgas per literas A, D, C, atque collo- 
cata prima earum A, inter duo parallelipipeda ferrea , 
ftringatur ipfa ope virgarum B et C fecundum metho- 
dum meam duplicis contactus. emendatam. Poftquam 
hoc factum eft, fecunda virgarum , B, inter parallelipi- 
peda ferrea, loco prinae A, reponatur, atque virgarum 
A et C ope fimili ratione ftringatur, tum in tertia C 
eadem operato inftituatar, ac deinde, facta ad primam 
A reuerfione , operatio, per circulum eundo, eousque 
repetatur, vwsquedum virgae omnes magnetica vi fatu- 
ratae fint. 

257) Si plura virgarum paria, v. g. 3 vel 4, 
vel s adhibere volueris, nihilominus et tunc tota ifa 
Operatio feliciter fuccedit. Sic fi v. g. tria virgarum 
paria quis hac ratione maguetificare yoluerit, primum 

Jplarum 
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ipfrum par EF, GH, Fig. LX. inter parallelipipeda 
ferrea AB, CD confüeto more collocet, tumque reli- 
qua duo virgarum paria in faíciculos duos diftribuat , 
atque impofitis ipfis virgae EF, Fig. LXVIII. ea ra- 
tione quam delineatio fiftit, ipfam , nec non deinde al- 
teram GH, fecundum methodum duplicis | contactus 
emendatam ftringat, fimilique ratione vt in caeteris 
cafibus , eundo per circulum , operationem toties repe- 
tat, quoties opus eft, vt faturationis gradus obtineatur. 
Quamuis autem fic operatio feliciter fatis (üccedat , im- 
mo forte aliquantum velocius magnetificatio | abfoluatur , 
quum fi 3 folum aut 4 virgae adhibentur, nemini ta- 
men autor fum , vt plures quam quatuor virgas in 
víüum vocet, | Iucommodum enim quoddam . exinde 
timendum eft, quod in quo confiftat, in fequentibus 
ofteadam. 


258) Efficaciorem effe methodum hanc meam, 
Máébzliana aut Cantoniana , frequens me docuit et quo- 
tidiana fere experientia, quod fi tamen quis adhuc de 
rei huius veritate dubitet , fequenti ratione examen af- 
ferti mei inftituere poterit. — Comparet fibi duas virgas 
chalybeas fimiles ac aequales, et aequali gradu induratas. 
Harum- primam , aliquo. virgarum chalybearum magneti- 
carum pari ftringat, methodo mea, alteram , eodem 
virgarum pari , aequali ftri&urarum. numero more Can- 
toniano inagneticam reddat; atque methodo mea neta- 
biliter maiorem magnetismi gradum nunquam non pro- 


duci, deprehendet. ^ Quae vero fit caufa praeflantiac 
huius 
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huius methodi: meae,. prae: Cantoniana, fupra: ex pofita: 
. luculenter. fatis: óftendünt;: 

259) Praeterea quod hactenus expofita : methodus: 
mea, JMicbeliana. efficacior: fit',. plures: quoque" fecume 
fert commoditates ,. quibus: pofterior deflituta eft ,. qua- 
rum breuem: impertiri le&oribus enumerationem, OpenT 
pretium. iudico. Adhibent: Michelius: atque. Cantonus , 
plura femper virgarum: paria, V. g. 3:4, 5; immo 
adhuc: plura; Aft: oritur inde. incommodum" iftud , . vt 
nunquam» nifi; vnico^ virgarum: pari ,. maximus ,. cuius. 
capax eft: magnetismus- conciliai queat. ^ Non enim: 
nifi iftud. par: folum ,. quod vltimo ftritum eft , ad fa- 
turationis: vsque: gradum: perduci: poteft , reliqua: vero, 
quae in. fáfciculos: collecta: erant: paria;, minorem ,. quam: 
faturationis- gradum: poffident.. Siautem.mea.vtaris metho- 
do, non-adhibendo' plures, quam 3 aut 4. virgas, vtrum. 
que virgarum: par,, maximo , cuius capax eft, mague-- 
tismi gradu femper imbuitur. Facili- autem. Opera" con: 
cipitur, quae: huius rei fit ratio. In fàafciculos enim 
colle&a virgarum: paria: A B, CD ita fibi: inuicem: ap: 
ponuntur in methodo Micheliana, wt poli: ipfarum ho~ 
mogenei A et C, atque B et D- (e inuicem contin- 
gant, aft per fe fatis liquet, tendentiam tum exferere. 
ipfis mutuam , ad vim quam vtraque poffidet. magne-- 
ticam , aetati; In mentem quidem. venire. alicui. 
poffet , corrigi facile poffe. hoc vitium ,. fi itidem: non: 
nifi 3 aut 4. adhiberentur virgae*, de reliquo: vero: metho- 
dus tota rctiheretur , aft qui tentare hoc voluerit, ob- 
feruabit, taedii tum plenam fieri operationem , atque 

admo 
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aN. longinquam , antequam ad faturationis vsque 
g adum pertingere liceat. — Patet ex his quoque ratio, 

cur füpra "plurium . quam | trium aut. „quatuor Xirgarum 
vfum ,.faadere. noluerim. * 

260) Peccare deinde methodum . duplicis conta- 
^&us, vulgari modo adminiftratam , .in eo, quod acci- 
dere queat, vt etiamfi, operatio, in infinitum. repetatur, 
nunquam tamen. .virgae:ad faturationis gradum perducan- 
tur, non admodum , difficile -eft , .oftendere. —Fingas 
enim virgarum . bina : paria AD, CD, RF, GH, Fig. 
XLI. more Cantoniano in. füfciculos colle&ta. effe , cogi- 
tesque. angulum. diuaricationis ipfarum : CDF E , continuo 
imminui , atque perfpicuum. eft ex fupra traditis, vim 
virgarum . aliam , virgam  magnetificandi , hac. ratione cous- 
que. imminui poffe, -vt "fere. irifeufibilis. euadat , faltem 
admodum -debilis -reddatur , quod nempe accidit , , quando 
virgae, ad -plenum : vsque -contactum fibi .admotae funt. 
Fieri itaque -poteft , vt «angulus diuaricationis CDFE 
ita paruus ,, reddatur , . vt refpondens: ipfi - vis, tanta non 
fit, quae : virgae : magnetificandae - faturationis adum im- 
.pertiri queat. + Cogites ergo , .te malo omine . elegife 
angulum: talem , xt hoc accidat, -atque euidens eft, fi 
tum virgas RF, GH. ftringas , «etiamfi, virgae. fiíciculos 
.Conflituentes vi .magnetica faturatae -fint , -nihilominus 
gradum . ¿magnetismi , -quo - impraegnantur : virgae EF, 
GH, infra ;faturationis gradum - fubfiftere debere. A 
fortiori itaque liquet „< multo magis: hoc; locum inuenire, 
fi virgae .in fifcienlos colle&ae faturationis -gradu .non 
gaudeant. Si ergo debili ab initio, virgae omnes quae 
E h 2 .adbi- 
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adhibentur praeditae fuerint magnetismo , tu vero moré 
Canteniano adaugere vim  ipfarum labores, perfpicuum 
eft, (àturationis gradum attingi nunquam poffe, etf 
innumeris" vicibus operatio repetatur. Ia mea vero 
methodo , timendi vt hoc contingat, nulla datur caufa, 
quo propinquius enim polorum , qui ad  magnetifican* 
dum adhibentur, extrema fibi inuicem admouentur, eg 
magis vis ipforum adaugetur, neque vnquam, vtü in 
methodo vulgari, imminuitur. ^ Experientiae conons 
mc hic perhibere , ipfum  Celeberr. Cantonum tekem 
allegare poffum , qui quippe ipfe fatetur, fuo magneti- 
ficandi more folo in viim vocato, fe virgis maximum 
cuius capaces funt magnetismi gradum , conciliare nom 
potuiffO(. Poft finitam nempe operationem, virgas duds 
LM, IK Fig. LXVII. in reclinato fitu medio virgae 
magnetificandae EF admouet, virgimque ML, feraato 
fitu ifto obliquo verfus E,  alteramque virgam IK 
verfus F ducit, atque affirmat virgam FE inde aliqwale 
adhuc virium augmentum adipifci. 


261) Qui denique methodo Aficbelians aut Can- 
foniana in vfüm vocata, vnquam rnagnetes artificiales 
parare laborauit, fatebitur, nimium quantum fatigati 
per ipfam experimentatorem , praefettim (| virgas md- 
ioris aliquantum molis ac ponderis: v. g. viginti aut 
triginta librarum , rnagnetica vi imbuere , voluerit. Si 
vero mea adhibeatur methodus, opérationem totam fite 
omni moleftia abfolui, ipfa experientia loquitur. Non 
pro nulo tandem methodi meae commodo et hoc 

agno- 
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agnofcendum ët, quod ipfius ope, paruo et facile pa- 
rabili virgarum numero , ea omnia praeftari queant, 
quae, fi methodum Cantonianam fequimur, non fine ma- 
gno virgarum apparatu obtineri poffunt. 

262) Cuidam, quod íübnaíci poteft circa metho- 
dum duplicis contactus emendatam meam dubio, oc- 
currere, obliuifcendum mihi non eft. Iui, experimen- 
tatorem virgas LM, IK, quarum ope tertia EF ftrin- 
gitur, ita detinere, vt cum virga EF aliquem angu. 
lum LME, KIF, fatis tamen acutum, r5 aut 20 
circiter graduum inclüdant, Videri autem poteft ex fi- 
pra propofitis, confültum potius effe, vt virgae LM, 
IK, ita admoueantur virgae EF, vt anguli LME, 
KIF prorfus enaneféant , fiue vt virgam EF omnino 
contingant, neque ftatim ratio, cur hoc permittere du- - 
bitem, in oculos incurrit. (Caufa interim , quae ita 
flatuere me permouit, oftendi facile poteft. Si enim 
virgas LM, IK Fig. LXIX. virg:e EF  impofitas, 
cogités, atque promoueri tum ipfas fecundum methodum 
duplicis conta&us verfus alterum extremum v. g. F, 
intelligas , liquet. virgam LM, tota tum fui longitudine 
tum virga EF ad contacum plenarium peruenire. Cum 
itaque tuit poli virgarum iftarum homogenei E ac L, 
immediate fibi inuicem imamineant, fieri aliter non pot- 
et, quim vt polus L ad debilitandam , quam per an. 
tea inftitutam  magnetificationem accepit extremum E 
vim magueticam , tendat. Si autem, mea methodo 
procedatur, extrema virgarum L et E Fig. LXX. magis 
a fe inuicem remota manent, quam vt fenfibilis exiade 

Hh 3 noxa 
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noxa timenda foret. "Valet autem-a me adducta ratio, 
non- nifi pro cafu ifto, vbi virga ftringenda, cum iis 
-quae sad magnetificandum . adhibentur, eiusdem circiter. eft 
longitudinis. — Si itaque : virgam «quandam ,:v. g. acum 
magueticam , . dimidia :virgarum LM,- IK* longitudine 
non maiorem , : magnetica : vi imbuere. animus fit, -non 
fine fructu ipfi, virgae magneticae vi producendae. in- 
feruientes , "ad plenarium vsque eontactum admouentur, 

vnde et iple, ego, tum methodo ifta.vti foleo. — 
263) Methodus ¿duplicis : contactus , fiue: in -admi- 
Diftranda ipfa morem : Cantonianum |. ac Michelianum, auc 
meum íequaris, . perpetuo eo tendit, :vti ex hactenus 
expofitis luculenter conftat, vt fluidum magneticum per 
virgam DE Fig. LXXI, quamdiu in ftatu | naturali 
conftituta erat , vniformiter < diftributum , : ab. extremo D 
verfus alterum E; propellat , . atque ;verfüs;]D iftud rare. 
faciat, verfus E -vero denfius:reddat. ^. Liquet itaque 
methodum iftam -per fe nunquam ad punctorum con- 
fequentium in virga - ftricta -productionem . tendere , -~ fed 
potius fi nihil obttet, -ortum . ipforum : potenter impe- 
dire. — Non : tamen : putandum . eft, -quafi methodum 
hancce .adhibendo , .quantaecunque ' longitudinis virgae 
ferreae ita -magnetificare, -vt puricta confequentia exorian- 
tur nulla, in poteftate noflra pofitum fit. Ad tantam 
potius longitudinem virgas produci poffe, vt etiamfi 
non habere ipfas ab initio, nifi 2 polos, fingatur, 
fponte tamen plura oriri debeant pun&a confequentia, 
oftendi facile poteft. Quo longior nempe v. g. in vir- 
81 DE fingitur pars pofiüue magnetica FG, eo magis 
fimul 
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fiul vis? ipfius, fluidi magneticispàrticulas repelleridi - 
increícere ;a(lumenda | eft ,. vnde. tanti: tandem | fieri - debet: 
vise itan vt flüidum: in parte: contigua: D.G. contentum- 
relinquere: locum: faum ,. atqué ad. partes- mágis`diffitas- 
tranfirë , cogat, quo' facto" partes: virgae , G- vicinae: 
fluido euacuari, et negatiué. magneticae" euadere- debent: 
Simili: prorfus- ratione ,. fi pars negatiue maguetica: vir.. 
gae- EH: continuo: maior- maiorque: euadat , ob. creícen-- 
tem: fimul: vim: eius: attrahentem , ad — tandem haec. 
incréfcet' miagnitudinem,, vt: fluidum in vlteriori! virgae 
parte. HE- inclufüm,. accedere. verfus: partes: puncto: H- 
vicinas; ibique accumulari: cogat: 

264) Quamuis. itáque;. neque: pars: virgae: pofitiue, 
neque. négatiue: magnetica ,. in’ infinitum: extendi queat , 
absque eo, vt” propria fua vi. quafi” disrumipatur, liquet 
tamen, adi maiorem ,  vtramque partem, longitudinem. 
protendi: poffe, fi. virga: ex: chalybe: vehementer: indu- 
rato ,. quam: fi: ex: admodum: molli: conftet! ferro... Quo: 
maior: nempe eft ferri: durities ,. eo: maior: eft: difficultas, . 
quacum: fluidum: magneticum: per: poros: ipfius: niouetur , 
quo autem maior eft difficultas: ifta,,eo' maiorem: effe. de-- 
bere: vim: polorum. pofitiui! GE atque: negatiur FH, an 
tequam' prioris: vis: repulfiua’ partem: G vicinam? eua: 
cire, pofteriorisque attractiua: loca: circa H: iaceñtia:, 
fluido’ replere: valeat', per fe. apparet ,. vnde- manifeftum: 
eft, caeteris: paribus , in: duriori: chalybe & polum tam: 
pofitiuum: quam: negatinum: ad. maiorem: longitudinem 
extendi poffe ,, absque" eo’ vt: propria: vi: disrumpatur , 
quam in mollior. Simili prorfus ratione, filum qui- 


dem ex quocunque metallo ad eam extendi. poteft. 
longis 
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longitudinem , vt a proprio pondere disrumpatur, aff 
, €aeteris tamen paribus, durius metallum, antequam 


hoc accidit, maiorem perfert longitudinem , quam 
mollius. Concipere ex his iam tandem poterunt lecto- 


. res, cur fupra affirmauerim , fi idoneus adhibeatur ma- 


enetificandi modus, ferrum potius molle, quam indu- 
ratum chalybem , ad recipienda puncta conícquentia 
pronum cfe. 


265) Videndi an experientia his meis ratiociniis 
congruentia doceat, auidus, filum ferreum, ex fatis 
molli conftans ferro, 4 pedes longum, methodo mea 
magneticum reddidi, ac reperi, quatuor hoc acquifiuiffe 
polos, borealem nempe DG, Fig. LXXI. auftralem 
GF, tumque rurfus boreum FH atque auttralem HD. 


Sumens deinde aliam virgam cbalybeam , non ad füm-* 


mum quidem gradum induratam , aft eo tamen duritiei 


gradu gaudentem , quem elateribus impertiri folent ar- 


tifices, eiusdem cum priori longitudinis , poft fimili 
prorfus ratione inftitutam — magnetificationem inueni, 
ipfim non nifi duos na&am fuiffe polos. Ad quantam 
vero longitudiuem extendere virgas chalvbeas induratas 
liceat, absque eo, vt puncta confequentia contrahant , 


determinare non audeo, hoc enim non nifi per repetita ^ 


innotefcere pofle experimenta , videtur, qualia in(titue- 
re hactenus mibi nondum licuit. Hoc tamen ex modo 
deKriptis tentaminibus meis clucere puto, fieri pofle, 
vt virgae. fortiter induratae , longitudinem 4 pedum 
notabiliter adhuc fuperantes, magnetificentur hac me- 

thodo, 


d 
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'thodo, -absque .eo vt punctorum .confequentium ortus 
"timendus ft. 


266) Si quis phyficis atque geometricis difquifi- 
‘tionibus adfüetus, ac .quam .conílanter natura legem 
continui feruare foleat , non ignarus, aliquantum haec 
perpendere voluerit, facile .comprehendet , in virga 
praelonga, punctis coníequentibus praedita , fluidum ma- 
| gneticum .nullatenus per partes DG, GF, FH, HE, vni- 
formiter diftributum effe poffe, ita vt v. g. in partis 
GF quouis puncto eodem gradu condenfütum fit, ac 
in altero, tum vero magnetismus ad ‘`G, ex pofitiuo 
per faltum quafi, vnicoque ac&u tranfeat in 'negatiuum , 
hoc enim naturae «coníuetudini contrarium prorfus effe, 
fatis conflat. Si itaque curia IGKFNHP ft curua 
denfitatum., quo nomine quid intelligamus., fupra fatis 
Oíten(um eft, erit haec eius naturae, vt ad G, F et H 
axem interfecet , inter duo vero puncta interíectionum, 
maxima quaedam cadat applicata , quales hic funt GL, 
MN. Simili ratione leui concipitur negotio , fi vir- 
ga breuior fit, quam vt pun&a confequeutia nanciíci 
potuerit , fieri mox poffe, vt eius indolis fit curua 
denfiatum, LFM Fig. LXXII, vt ordinatae proce- 
dendo ab F verfus D ac verfus E perpetuo creícant, 
ipfaeque vltimae «earum extremis infilentes , DL et 
E M, fint maximae, mox talem effe poffe , vt ordina- 
tae maximae RQ, NP Fig. LXXIII ad puncta Q, 


P, ab extremis aliquantum remota pertineant, quod 
li quidem 
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quidem vltimum im virgis ad maiorem aliquanto lont 


gitudinem: protenfis, praecipue locum: habere: debet, 


267) Egregie confpirare ratiociniis iftis. experien- 
tiam , facile eft deprehendere. Si nempe virga ma- 


gnetificata quaecunque binis praedita polis, exploretur , 


nunquam nom certum im quouis ipfius polo reperietur 
punctum , ex quo maius, quam ex reliquis geftare: va- 


jet pondus, quodque proinde maiori quam reliqua, 


gradu magneticum eft. Obferuabitur autem, inflituto 
tentamine ifto., puncta ifta , vires maximas poffidentia , 
in breuioribus virgis faepe cadere: in ipfa virgarum ex- 
trema , in longioribus autem ordinario aliquantum ab 
extremis punctis verfus. medium: diffita effe.. 


268) Magui momenti res eft, tam in acubus 
FHagneticis, prouti alibi monítrabo ,, quam pro magne- 
tibus artificialibus,, vt punc&a ift maximo gradu ma- 
gnetica , aut in ipfa ipforum extrema cadant, fi: fieri 
poteft, aut faltem extremis quamy maxime propinqua 
fint. Perutilem autem effe, et hoc refpectu ,. duplicis 
contactus methodum, fiue vulgari, fiue mea: methodo, 
adminiftretur , fatis apparet. Cum: enim: ipfa perpetuo 
tendat , ad fluidum. omne in virga contentum, ab ex- 
tremo: altero, verfus alterum propellendum , liquet. hac 
magnetificandi methodo', puncta maximae: repletionis', 
maximaeque euacuationis,. extremitatibus. virgae tam 
propinqua reddi debere quantum: fieri poteft, vnde e« 
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hoc refpectu, methodus duplicis contactus, vulgariter 
wfitatas alias , admodum antecellere iudicanda eft. 


269) Relinquere iure forte iam poffem , hanc 
de magaetismi communicatione perquiitionem. Quam- 
vis enim abrumpere ipfam phaenomenorum huc perti- 
nentium penuria (innumera enim eiusmodi dantur) nul- 
Jatenus cogar, confideraffe tamen praecipua mihi videor, 
atque theoriam meam fatis explicaffe, wt lectorum qui- 
vis transferre ipfam ad reliqua phaenomena facile queat. 
Interim de modo, magnetes naturales, maioribus quam 
a natura acceperunt viribus impraegnandi, atque in- 
curuos, qui conftrui folent, magnetes artificiales , con~ 
ficiendi, adiicere adhuc quaedam confultum duco, de 
methodo vero optima magneticas acus.animandi, hic 
fileo , quamuis et haec diíquifitio huc pertineat, de hac 
enim re alio loco,  vberius agam. Si primum 
magnetes artificiales igcuruos conficere mihi animus eft, 
fequenti ratione, negue fine infigni fructu procedere fo- 
leo. . Inducendum curo magneti eiusmodi, fümmum cu- 
ius capax eft duritiei gradum , dum vero magnetica vi 
impraegnandus eft, .ipfüm tabulae ligneae ftabili impo- 
no. |Electis tum ex virgarum magneticarum , quae ad 
manus funt, numero , pari eo , quod maximum atque 
fortiffimum eft, binss iftas virgas ea ratione extremita- 
tibus magnetis admoueo, quam fig LXXIV exhibet. 
Eam nempe obíeruo legem, vt virgie AC, DB fibi 
in dire&um iaceant, virgaeque AC polus borealis, il- 
Jam magnetis contingat extremitatem, quae auftralis 

li 2 fieri 
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fieri debet polus, ac vicifim virgae DD polus au(lra-- 
lis, futuro. magnetis polo boreali: sedmoueatur , ac polt- 
quam facti funt, quae hactenus praecepi, et magae-- 
tem CKD, et virgas AC, BD, in fito. fuo- firmo ,, 
vt. facile. ex. ipfo dimoueri: nequeant.. 


270) Péractis hi$, aliud adhuc virgarum magne-- 
ticarum  fortiffimarum par eligo, eiusque ope mugnes 
tm CKD- ftringo.. Vtor. in hac operatione. methodo 
duplicis contactus emendata ,  íequentique ratione’ rem 
aggredior. Virgas FE , GU circa medium magnetis K 
débita: ratione admoueo,  reclinans vtramque quan- 
tum fieri poteft, vt plano, cui incumbit. magaes, fere 
fint. paraelie', atque. ita vtramque detinens, vt in di- 
rectum: fitae: fint, extrema: vero- ipfarum E,. G ad. di- 
ftantiam: vnius. aut- aliquod. linearum’ (ibi. isuicem. admo- 
veo. Vtramgue poftea: virgam ,. proríum: atque retror-- 
fam; fecandüm: methodum. düplicis- contactus, fuper ma- 
gnete: CK D, duco; id. obteruans,. vt virgae EE, GH. 
femper. in. directum: iaceant , ac rectae ,. magnetem | in» 
curuum, eo in loco cui imminent extrema Ej. et G, tan- 
genti fint parallelae.. Poftquam ' hoc viginti aut pluribus vi- 
cibus fictum ett, virgas ad. medium K. reduco , . tumque: 
ipfas aufero.. Eandem hanc: operationem: ex. altero: 
quoque: magnetis: CK D- latere. inflitao-,. tumque  nun-- 
quam non magoetem: infiguium virium obtineo.. 

271) ln vniuerfa: methodo ifti. nihil. eft, cuius. 
ratio- aut non. per. fe,. aut ex- fupra: expofitis fatis: pa- 
feret, praeter vnicum hoc artificium , mihi, vt puto;. 

| proprium, , 
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proprium , quod virgas AC, DD fibi in dire&um, 
non vero vt alias fieri folet in. fitu ad fe inuicem pa- 
rallelo ,. difponam, quod’ quidem perutile cfíie , ex fie- 
quenti experientia , affirmare poffüum. Quae vero fit 
rel huius- ratio ,. fine. omni: difficultate. ex antea traditis 
perfpicere datur. — Fingastur enim- virgae AC, BD ; 
Fig. LXXIV , magneti CR D in fitu paralielo: admorae,. EE 
fitque. polus v. g: pofirnuus C, D vero: neg;tiuus;. atque: 
puncta: mediarum- directionum ,. quod nomen íupri: €X- 
plicaui , cadant in f ac g. Perfpicwm tum dt, ma~ 
gnetici. fluidi particulam m in crure magnetis CX  iepe- 
riundam , a: polo pofitino C verfus: interiora fecundum 
redtm fn repelli ,. aft. liquet: quoque, negativum | po- 
lum. D, fi fatis propidquas. cft in particulam: 77 ate 
trahendo. ipfam: aliquam. exercere. actionem..— Poftcrior 
haecce vis, quae' agit. fecundum rectam gm , retolui: 
poteft ,. in vires duas, altram- 7 4. , directioni fm- pa- 
rillelam ,. alteram mn ipfi normalem, quarum: virium: 
pror, a&ioni: poli. C oppofita eft... Polus: proinde" ne- 
gatiuus J). a. pofitiuo C exfertam: actionem: debilitat ,. 
atque; quo minus ipa toton): fum {ortiatur cffcctum. 
impedit. Liquet autem , noxam exinde timendami eo: 
mincrem fieri ,. quo: magis angulus, qucm virium dire- 
&iones: includunt ,. gmf , augetür ,. ac ad. rectum. accedit, , 
fèu , quod'ad idem recidit, quo propinquius fuerit pun- 
Qum g` extremitati D. — Qmnia: ita, valent; quoque: 
pro: polo negatiuo ,. D ,. cuius: nempe. actio. pariter a: 
polo pofitiuo: C, eo magis. impeditur ,. quo magis: 
punctum: f; ab. extremo: C. remotum eft... Facile autem: 
li 3 jncome- 
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incommodo huic medela affertur , difpofitis nempe vig 
gs AC, BD vt fibi in directum iaceant , euidens eft, 
directiones, fecundum quas actiones polorum C et D 
exercentur, fm nempe ac gm, fibi inuicem directe 
fcre opponi, vnde tunc fibi inuicem aut nullam , aut 
debilem ad modum inferunt noxam. : 


272) Conftrui folent magnetes incurui artifi- 
ciales , ita parmi, vt flringi ope virgarum chalybea- 
rum commode nequeant, quod quidem curiofitatis po- 
tiffimum caufa fieri folet.  Magnetes enim tales ad- 
modum paruae molis, refpe&u proprii fùi ponderis, 
valde magnum pondus, et vel quinquagefies immo plu- 
ribus vicibus, proprio füo pondere maius geflare valent, 
quod quidem a maioribus magnetibus exfpe&andum non 
eft. Hose magnetes, defcripta anterius ratione, vir- 
gis chalybeis fortiter magneticis binis AC, BD Fig. 
LXXVI, in dire&um fitis, appono, atque in fitu ifto 
per complures horas. immo aliquot dies relinquo. Iun- 
go his.ordinario aliud adhuc artificium , quod in con- 
ficiendis eiusmodi paąruae molis magnetibus perutile in- 
veni. Extrema nempe magnetis, equidem virgis AC. 
BD , defcripta fuperius ratione admoueo , aft aliud par 
virgarum FH, GI, fimul fübiicio ipfi, ita vt crus 
KC extremo F, crys vero KD extremo G incum- 
bat, tertiumque virgarum par magneti ita impono, wt 
cms KC a prioris, crus vero KD a pofterioris polo 
conueniente obtegatur, ficque magnetem per aliquod 
tempus quietum relinquo. Similia artificia adhiberi 

poflunt 
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poffunt, ac imaginari talia facile quiuis poterit, fi ma. 

gnetificanda occurrant ferramenta , quae aut propter fi- 
guam incommodam , aut molem paruam, virgarum 
ope fecundum methodum duplicis contactus flringi ne- 
queunt.. 


273) Magnetibus naturalibus maiorem quam a 
natura acceperant magnetismi gradum , artis ope conci- 
liari poffe , notiffimum eft, paflim enim apud auctores, 
de magnetismo artificiali agentes, methodorum huc fa- 
cientium mentio iniicitur.  Inducta plerumque effe fo- 
let magnetibus iftis. figura parallelipipeda , ac^ perfaepe' 
íufto breuiores funt , quam vt fecundum methodum du- 
plicis contactus maguetificari queant. Quicquid horum 
fit, magnes, ex armatura füà exemtus, ponatur inter 
duas virgas fortiter magneticas BE, CD Fig. LXXVII, 
ea ra ione , vt latus B, quod. euadere debet polus bo- 
reus , ab au(trali virgae BE , id vero, quod auftralis: 
fieri debet, C , a boreali alterius virgae CD polo 
contingatur. Si vero virgas non. poffideas tantae mo- 
lis, quae tota latera magnetis polaris B, C, conte- 
gere poffunt, totidem virgas- minores fibi inuicem ap- 
ponas, ea ratione quem: exhibet. Fig. LXXVIII , vt 
hoc obtineatur. |. Sij tum longitudo’ magnetis iď permit- 
tit, methodum: duplicis: contactus emendatam adhibendo: 
ipfum ftringas , aft. fi; breuior fuerit, quam vt commo- 
de hoc fieri queat, expedit, vt ea methodo, quem 


exhibet figura inter plures: virgas magneticas BE , GF, 


HI, Fig; LXXIX ac CD, MN, KL collocetur, 
atque: 


Ad 
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„atque -per longius tempus in fitu ifto quiete relinqua- 
tur. Poftquam jam peracta {fant ifta, .magaeti arma- 
tura denuo iungatur, tumque adhuc virgis binis fortiori- 
bus BE ac -CD Fig. LXXX in directum pofitis, 
vtroque armaturae fuae pede admoueatur, inque fitu 
ifto per aliquot horas relinquatur, augeri enim exinde 
vim ipfius adhuc notabiliter , theoria docet, et expe- 
rientia teftatur. Plura eaque partim :notawm non än- 
digna, atque :noua , de methodo magnetum naturalium 
vires augendi , dicenda habco , -quae vero infra com 
modius exponi poteruat. | 


CAPVT 


E S0. — 
 CAPVT. IV. 


De phaenomenis quibusdam corporum. 
vortici ele&rico et magnetico immer- 
forum , et de magnetismo 
Telluris. 


. $74) 


Mum vodbus, "vorticis aut atmofphaerae ele&ricae 
vel magneticae, in fequentibus fubinde vtar, con- 
fültum eft, vt fub initium ftatim declarem , quo 

fenfu voces i(tas adhibeam, ne a fententia mea alienum, 
dectores ipfis tribuant fignificatum. Liquet ex antece- 
dentibus, phaenomenorum  magneticorum et electrico- 
rum explicationibus, me materiam  magneticam aut 
electricam , nunquam vt extra corpora haerentem , aut 
ipfa ambientem con(iderare , vnde perípicuum eft, vo- 
tabula worticis aut atmofphaerae in proprio figuificatu 
hic a me non adhiberi. ‘Quando itaque hae voces in 
fequentibus occurrunt, tenendum eft, fecundum fenten- 
tiam meam , nihil aliud ipfis denotari , nifi quod alias 
fphaera aciuitatis "nominari folet. Defignant nempe 
mihi verba ifti, nil nifi fpatium , ad quod fe attractie 
æt repulfio eleftrica aut magnetica, circa corpus quod- 
dam, quaquauerfüm fenfibiliter extendit. 

275) Offendere poteft lectores nonumfllos , quod 
exiftentiam atmofpbaerae electricae , proprie ita dictae, 
difertis hic verbis negem , vulgo enm, de eiusmodi 

atmofphaec- 
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atmofphaerae exiflentia qui dubitet , vix aliquis reperi- 
tur, immo et ipfe Celeberr. Francklinus, etfi aliud 
fuadeat ipfius theoria, in hac fententia efe, declarat. 
Diftin&ius itaque, quid hac de re fentiam , exponere , 
non incongruum erit. Ex füpra traditis equidem ma- 
nifetum e(t, me pleraque clectricitatis phacnomena , 
praecipue ea, quae ab actuali materiae tranfitu , ex vno 
corpore in áliud non pendent, deriuare ab actione ma- 
teriae ele&ricae , electrificati corporis poris inclufae , 
neque me vnquam ad veri nominis vortcem aut at- 
 mofíphaeram recurrere. Interim non nego, aé&rem, 
qui corpus quoddam , aut pofitiue aut negatiue electri- 
cum proxime ambit, tanquam imperfect? per fe éleári- 
cum ,. eandem quam corpus, quod contingit, lento 
tamen et debili gradu , atque ad paruam folummodo a 
corpore quod ambit, diflantiam , acquirere electricita- 
tem. — Quodfi itaque quis hunc aé&rem electrificatum , 
atmofphaerae electricae nomine infignire voluerit , non 
quidem repugno , aft moneo, huic atmofphaerae , in 
productione plerorumque  phaenomenorum  ele&ricorum 
parum , aut nihil tribuendum effe, vti et exinde facile 
p:tet, quoniam, fi continuus excitetur, ope follis, 
ventus , atmofplaeram iftam a corpore electrificato abri- 
piens, nihilominus phaenomena eundem habent fücces- 
fum , quem habere folent, fi quiete ipfa corpus 
ambiat. 

276) Vix autem his fibi fatisfa&um putabunt 
lectorum aliqui, qui obiicient , me contra exiílentiam 
rci, immediate in fenfus incurrentis pugnare. Sic v.g. 
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dum  doríim manus electrificato corpori obuertitur et 
appropinquatur, vel iplo ta&us fenfu , nos de exuttentia 
&tmoíphaerae electricae certos reddi, creditur, cum 
omnino fimilis tum ' percipiatur feníatio , quafi tenue 
reticulum , quale eft araneae tela, manum contingeret. 
Aft nonne actio corporis electificati , tam in fluidum 
ele&tricum in manu contentum, quam in ipfas cutis 
partes , fenfationem hanc excitare ceníenda eft? Quod 
nempe fenfatio ifta, ab atmofphaera quadam ortum 
traheret , euidens eft, fi piceo, aut idoneo alio infiftas 
fuleimento , teque ipfum, fimul vero et aliud corpus 
electrificari facias, tumque manum huic admoueas, ean- 
dem fenfationem produci debere, quae prodibat, quam- 
diu fundo infiftebas. Aft contrarium huius docet expe- 
rentia , quae commonftrat , experimentatorem , fi ipfe 
eodem gradu ac corpus cui manum admouet electri- 
cus fit , omnino nihil fentire, Quae ex odore electri- 


co, in vicinia corporum electrificatorum obferuato for- 


mantur argumenta, non maioris funt ponderis, atque 
omnino huc non pertinent.  Percipitur enim hic odor 
nunquam , quantocunque gradu corpus quoddam electri- 
fices , nifi hoc vno aut altero apice, aut parte acutiore 
longius prominente praeditum fit, ex qua, aut in quam 
materia electrica , fub penicilli notimi electrici forma, 
aut promanat, aut intrat, vnde hoc phaenomenon 
ad ea referendum eft, quae ex actuali fluidi electrici , 

€X corpore in corpus tranfitu, oriuntur. 
2777) Adductis his, quae monere neceffarium vi- 
debatur, ne verba mea, in alienum a fententia mea 
Kk2z fenium 


poterit, nifi. poftquam eum. acquifiüit. fitum, vt; magneti: 
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fenfum: detorqueantur, ipfam: diligentiorem: phaenomeno-- 
rum. hic pertractandorum. perquifitionem.  aggrediamur. 
Cogitemus. magneti: cuidam maiori. et immobili. BC ,, 
Fig. LX XXI. propinquum. effe ,, ac: vortici ipfius im- 
merfüm,. alium magnetem. EF,. circa: punctum D liber- 
rime quaquauerfus mobilem; ^ Supponamus porro. A B; 
effe prioris, ac DE pofterioris. polum. pofitiuum , fimi- 
literque AC ac ED” vtriusque. polum: negatiuum.. Per- 
fpicuum: iam: eft. ex fopra. traditis,. agere partem A.B 
in partem EDD, ipfam. attrahendo:, in: partem. vero: 
DF ipfam repellendo ,. contrario: autem. ordine partem 
AC. attrahere DE atque. DE. repellere.. Euidens. ita: 
que eft, magnetem: EF non: ad: quemcunque. fitum. in» 
differentem. futurum, fed eum femper. acquifiturum fitum, 
vt vires modo. enumeratae. attractrices et. repulüuae. im 
aequilibrio conftituantur: 

278) Generatim hinc facile: concipitur , affumtis: 
füb: circumflantiis,, magnetem. mobilem: EF, certum: 
femper: affe&aturum. fitum ,. pro. diuerfa. ipfius EF res 
fpectu magnetis. BC  pofitione , diuerfum.. Non fuper- 
vacuum: autem. erit, aliquanto: exactius in variationes: 
iflas fitus inquirere, — Concipiatur primum magnes EFE 
ita difponi, vt centrum ipfius. Z in axi magnetis ma. 
ioris- BC haereat, atque. facili- opera patet, quemcune 
que magnes fe habere fingatur fitum , dari tamen non: 
poffe virium in ipm: agentium aequilibrium , nifi: 
magnes fe cum: axe magnetis. BC  coincidat ,. ipfique. 
in: directum fitus fit, vnde. fibi relictus. quiefcere. nom 


BC 
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BC in dire&um iaceat, polique heterogenei magnetuns | 


BC ac fe fe inuicem reípiciant. 

279) Fateor eum. quem affignaui fitum, non effe 
vnicum , in quo vires magnetem fe vrgentes in aequi- 
librio. conftituuntur. ^ Copitetur enim. magnes fe Fig. 
LXXXII, penitus conuerti, ita, vt quidem. rurfus cum 
axe coincidat, iam: vero homogenei magnetum BC, 
fe poli fs inuicem. refpiciant , atque ex ftatices prin- 
cipiis fine difficultate liquet , etiam. ie hocce fitu, vires 
in aequilibrio: eff conftitutas — Ad. hunc vero fitam 
eam ob caufam. non: mefpexi , quoniam. is conferuari 
" nequit. Ponamus enim magnetem ef parumper ex fitu 
fuo deturbari, . vt angulum: cum axe quantumlibet par- 
vum includat. Quoniam itaque magnes BC, Fig. 


LXXXIII. ab extremite fü& €, alterius magnetis 


polum homogeneum. repellit ,. heterogeneum attrahit ,. 
liquet ipfum polum 4e in directione mn repellere, po» 
lum vero df in direcione f attrahere. Hae vero 
vires nullatenus nituntur, ad magnetem fe in. priorem 


fuum .fitum reducendum , fed: rotare ipfum verfus er, 


atque omnino contrarium ipfi inducere. fitum , conantur. 


Etiamfi itaque magnes fe ab initio eum habuiffe fitum; 


fingatur , vt polus Ze fibi homogeneum magnetis BC 
polum refpexerit,. vix tamen per vnum. alterumue mo- 
mentum ipfum conferuare poterit, cum minima. detur- 
batio: ex ipfo, efficere valeat, vt perpetuo: magis magisque: 
ab. ipfo recedat, atque fitum , eius quem ab. initio ha». 
buerat, omnino contrarium acquirat. — Euidens itaque 
eit ,, fitum iftum , vbi homogenei magnetum. BC, fe 
| |. Kk $& poli 


262 DE PHAENOMENIS CORP. VORTICI 


poli fibi inuicem obuerfi funt, in praxi, locum num. 
quam inuenire , etfi in fe pof(fibilis fit, vnde quoque ad 
ipfum refpicere opus non habemus. 

280) Longe alia autem et ratio cafus iftius, vbi 
beterogenei magaetum poli fe refpiciunt. — Ponamus 
enim rurfum deturbari magnetem ef Fig. LXXXIV. 
a fitu quietis, atque cum iam parsipfius Ze attrahatur a 
polo magnetis BC ipf obuerfío , pars vero df repella- 
tur, Ííecufidum  directiones mn atque p4, quae vires 
magaetem ef in directione ez circa punctum 4 rotari 
conantur , manifeftum eft, retrahi ipfum verfus priorem 
fum fitum, quem proinde ftatim recuperabit. Hic 
itaque fitus, folus eft, qui coníeruiri poteft, et qui 
proinde {olus in praxi locum habere potet. Sed fuffi- 
ciant haec , amplus enim effe nolo, de re, quae cui- 
vis f(tatices elementa intelligenti , fatis obuia eft 
et perípicua. | 

281) Cogitemus iam vlterius, ex centro ma- 
guetis BC Fig LXXXI, pun&o nempe A, erigi ad 
axin perpendicularem indefinitam A à , maguetemque 
EF, fiuc (D ita difponi, vt puncum ò alicubi in 
reca ifta reperiatur. Concipitur tum facillime , magne- 
tem c, non quieturum, nifi poftquam fitum, axi BC 
parallelum acquifiuit , ita tamen, 'vt poli magnetum 
heterogenei-fe inuicem refpiciant. Hoc enim folo fitu, 
dari virium  aequilibrium , manifeftum eft. Verum 
equidem e(t, et hic dari alium adhuc fitum quietis , 
eum nempe, vbi magneti e(D directe contrarius conci- 
liatur fitus, aft de hocce fitu, eadem valere, quae 


6. 277 
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6. 277 dicta fimt, meditanti hanc rem cuilibet, facile 
in oculos incurrit, | | 

* 282) Quodfi iam tandem ita difponatur magnes 
EF, vt neque in axi, neque in perpendicplo Aò , 
fed in loco quodam intermedio reperiatur ipfius centrum, 
manifeftum eft, obliquum ipfam , ad axem BC afu- 
mere debere fitum , ita vt a polo AB, a quo maxi- 
me diftat, parumper reclinetur ; verfus alterum vero 
. AC, cui propinquior eft inclinetur , ita tamen, vt ad- 
huc polus negatiaus magnetis EF , verfus regionem , 
in qua reperirur magnetis BC polus pofitiuus ,. et vi- 
cim, dirigatur. Etfi autem , et hoc quoque cafu, 
alius adhuc detur fitus quietis , prioris nempe et mo- 
do deícripti dire&e contrarius, vti ex (ítatices elemen- 
tis facile patet , effe tamen fitum iftum ` talem , qui 
conferuari nequit , omniaque fimili in cafü $. 277. 
dicta, ad ipfum applicari poffe , manifeftum eft. 

283) Quanquam ex hactenus prolatis, generatim 
fatis perfpiciatur , qualem affumere debeat magnes mo- 
bilis , fibi relictus , in aiterius magnetis vicinia conftitu- 
tus, fitum , fieri tamen nequit, vt legem , fecundum 
quam fiunt hae fitus variationes , penitus exacte deter- 
minemus,  Deferit enim nos hic theoria, quoniam par- 
tim , absque functione attractionum et repulfionum ma- 
gneticarum cognita, quae tamen hactenus ignoratur, 
determinari lex ifta nequit, partim innumeri occurrere 
poffunt cafus diuerfi , quorum variabilitas infinita, quo 
minus lex quaedam generalis conítitui queat, prohibet. 
Liquet enim, vti et füpra monui , neque femper par- 
tem AB pofitiue magueticam, negatiue magucticae A C, 

| fore 
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fore aequalem , neque fluidum magnetioum , per par- 
tes AC ac CB fimili femper ratione fore diftributum , 
vnde mox haec, mox alia curua, pro fcala denfita- 
tum inferuire poteft.  Euidens autem eft, variatis his, 
legem fitus magnetis mobilis EF fimul variari debere , 
vnde perfpicuum eft, ia tanta circumfítantiarum variabi. 
litate , de legis conftantis inueftigatione fruftra nos la- 
boraturos: Accedit tandem, qued et ipfum corpus ma- 
gneticam BC, ianumerarum figurarum diuerfarum, v. ge 
Íphaericae , ellipticae , etc. immo et figurae omnino 
irregularis , capax fit, quibus cafibus, aliam femper at- 
que aliam prodire debere legem , pro determinando 
magnetis mobilis fitu,. manifeftum eft. Facile quoque 
hinc patet, fruftra fperari, fieri poffe, vt experientiae 
ope lex eiusmodi conftans, eruatur. 

284) Conftat acum amagneticam , quam pro ve- 
TO maguete agnofcendam effe, probatione non indiget, 
ad varia terreftrris füperficiei pun&a delatam , fuccefiue 
alium atque alum  affümere ftum, vwariarique fitum 
itum prorfus fimiliter , prouti fit dum magnes mobilis, 
athmotphaerae maioris immobilis immerfíus, circa ipfim 
ducitur. Pro determinando, quem fponte in quouis 
loco affümit , magnetica acus, fitu , necefle erat, referre 
ipfius pofitum ad duo plana, datae ac conítantis po- 
fitionis, quorumque fitus determinari facile potett. — Electa 
funt ea propter planum horizontale atque mcridiona- 
le , et ad ipía fitus acus magneticae ita refertur, vt 


angulus fub quo acus ad horizontale planum inclinatur, - 


fimiliterque angulus, quem planum verticale per acum 
tranfiens , cum plano meridionali includit, inuefligetur, 
quorum 
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uorum angulorum prior, aeus :magneticae inclinatio » 
spofterior eius declinatio vocari folet. 

283) -Safficit pro fcopo 'noftro, quae circa incli- 
nationem ac declinationem :magneticam -obferuata. fünt., 
generatim. folummodo exponere. Sunt-ea, ad quae prae- 
«ipue refpiciendum 'nobis -erit, .fequentia 

r) Declimatio acus magneticae nullibi locorum. 
admodum ‘magna eft, neque wltra 3o gradus afcendere, 
hactenus obferuata. Acus itaque magnetica vbiuis qui- 
«dem a meridionali linea parum aberrat, in variis tamen 
locis , varia «eft ipfius declinatio. Dantur nempe loca , 
wbi acus;in ipfum planum meridianum cadit, aliaque 
wbi vel in 'orientem , 'vel in eccidentem , paucioribus 
aut pluribus gradibus :declinat. | 

2) Puncta omnia. ‘pro quibus declinatio acus | eft 
ulla, fita íünt in curu quadam , irregulari et varie 
«contorto da&u terrae globum ambiente, idemque de 
docis, quibus eadem "refpondet declinatio alia, v. g. vbi 
$, 10, 15 eft graduum, fimiliter valet. 

* 3) Declinatio ifta "mutabilis eft , ac cum temporis 
&ecurfü fenfibiliter variatur. Nondum autem compet- 
«um eft, quamnam in mutatione ifta obferuet natura 
legem.  Ignorztur enim hactenus, dn curuae ^ modo 
«dictae , lento quafi folummodo mota per terrae fuper- 
ficiem *meueantur, fite., an 'ipfie hae lineae aliam, 
practer motum  progreffhuum patiantur mutationem ., 
dra vt lento gradu, aliam atque aliam acquirant cur- 
waturam. 


Li 2836) 
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286) Quoad inclinationem magneticam praecipue 
notandum, , 

1) verfus aequatorem | ipfam effe folere nullam , 
Quod tamen non in rigore accipiendum. — Pun&a enim, 
in quibus inclinatio reperitur. nulla, non cadunt in 
ipfum g:obi terreftris aequatorem , fed ipfi folummodo 
propinqua funt. 

2) Recdendo ab aequatore verfus terrae polum 
borealem , acus cufpidem  feptentrionem | fpe&antem 
magis magisque fub horizontem deprimi, vt cum lati- 
tudine crefcente , creífcat fimul inclinatio, atque tandem 
ad 9o gradus vsque pertingat. — Non tamen exiítiman- 
dum eft, quafi hae leges exacte obferuentur. Neque 
enim {ub eodem parallelo vbiuis eadem eft inclinatio, 
neque pun&um , vbi ipfa eft maxima, aut vbi hori- 
zonti verticaliter infiftit acus, cum ipfo terrae polo 
coincidit , quamuis non valde inde remotum effe, ex 
progreffione , fecundum quam  increfcere deprehenditur 
inclinatio , concludatur. 


. 8) Proríus fimilia valere quoad acus cufpidem au- 
ftrum fpe&antem , fi ab aequatore verfus auftralem 
polum progrediamur. 


4) Etiam inclinationem , prorfus vti declinationem, 
in eodem loco non eandem perfiítere , fed mutari cum 
temporis decurfu , fecundum legem quandam , hactenus 
prorfus ignotam. 


287) Qui parum perpendere haec voluerit, facile 
perfpiciet, fitum acus magneticae , ad varia. terreflris 
globi 


ELECTR. AVT MAGN. IMMERSORFM. 267 


globi loca delatae, non abfimili modo mutari, vti 
mutari ipfe folet, dum acus circa magnetem immobi- - 
lem fphaericum circumducitur. Anfam exinde arripue- 
runt, veterum Phyficorum aliqui, et recentiorum ple- 
rique , concludendi, admodum verofimile effe, et. dubio 
vix obnoxium, quod ipíe terrae globus magnetica vi 
praeditus, atque attractio et repulfio, quam prouti ma- 
gnes immobilis in acum magneticam, tanquam magne- 
tem minorem libere mobilem, exercet, pro vnica 
atque vera vis directiuae magnetis, atque magneticae 
acus, caufa, agnofcenda fit. "Vt verum quoque fateamur, 
liquere videtur propofitionis iftius veritas ex  phaeno- 
menis modo adductis , ita, vt ad plenam ipfius . proba- 
tionem vix vlterius quidquam iure . defiderari queat. 
Interim in fequentibus adhuc magis de rei huius veri- 
tate conuicti reddentur lectores, monftrabo enim, quoad 
. reliqua quoque phaenomepa magnetica, prorfus eadem 
praeftare globum terreftrem , quae  praeftare. folet ma- 
ioris molis magnes. 


288) Pro indubio itaque principio affüumimus, 
inclufum effe terrae globo nucleum  praegrandem , ex 
materia ferrei generis conflantem , atque magnetica vi 
imbutum , ita vt alterum hemiíphaerium ipfius DH E 
Fig. LXXXV. poftiuum, alterum. DIE  negatiuum 
poffideat magnetismum , vbi tamen notandum , planum, 
fiue fuperficiem D E, qua feparantur ifta hemifphaeria, 
parum quidem. aberrare a plano aequatoris terreftris. — 
BC, non tamen penitus cum ipfo coincidere, atque 

Lie aut. 
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gut nuclei huius figuram , aut materiae magneticac- pesr 
ipfum  diftributionem , quodammodo  effé irregularem , 
prouti: haec ex füpra allatis declinationis. atque  inclina— 
tionis magueticae legibus, atque quoad vtramque occur- 
rentibus irregularitatibus , leui negotio concluditur. Oris 
vntur autem ex füppofitione- hae noftra, quaeftiones. 
quaedam, quarum enodationem, a me, theoriam magne: 
ticam. fcribente, exfpectabunt fine dubio lectores. 

289) Si. concedatur , nucleum terreftrem ex ma~ 
teria quadam. ferrei generis, et verofimiliter ex minera 
quadam ferri conftare, quaeftio- moueri poteft, vndenam: 
nucleus. ifte , vim , quam. poffidet: magueticam, accepe— 
it, quaeque faerit caufá, quae: expulíam ex altero he- 
mifphaerio materiam magneticam ,. in alterum fe reci- 
pere, coegerit & Aft lubens fateor., caufam. mechanicam: 
atque efficientem huius rei, me fcire. nullam , quanv 
aliqua. cum  verofimilitudine. allegare auderem ,. motum: 
enim globi terreftris. diurnum circa axem faum, quem 
phaenomeni huius. caufam exiflere füfpicari quis. : poffets, 
propulfionis materiae magneticae ab vno polo veríüss 
alterum caufam exiftere non- poffe, fatis manifeftum eft. 
Aft, an omnino: abfonum. foret. dicere , effe hoc phae- 
nomenon ex eorum numero, quae Dnullim agnoícunt: 
caufam efficientem mechanicam ,. quaeque ab immediata: 
creatoris: mundi actione deriuanda. font * Dari- nempe: 
pliaenomena talia. innumera , negare nequit, nifi qui: 
mundum vniuerfüm fecundum. folas leges. mechanicas ,. 
absque omni entis. cuiusdam intelligentis concurfu, for». 
matum effe, affirmare, fiue Deum. aut: omnino nons 
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eziĝere , aut im productione mundi non nifi: fpectatoris: 
inertis partes egiffe, defendere audet. Non. {olum au: 
tem a priori, fed. a pofleriori quoque ,. de phaenome-- 
norum , nullam, nifi: fapientifhmi mundi: creatoris: actio-- 
nem ,. agnoícentium: caufam ,. certi: famus.. Sic v. g 
fenftraneum. füfcipit. laborem , qui  eaufam mechanicamy 
inueftigare. ftudet , cur glebus terreftris reliquique plane» 
tae circa. folem ,. directione ab occafu verfüs ortum» 
tendente, non: vero: contrarie,  reuolmantup,. ^ curue 
terae globus, viginti quatuor exa&e horis, integranm 
circa axem füum  renolutionem abfeluat, aut cur vnicum 
habeat ipfe comitem fiue fåtellitem , Saturnus. vero» 
quinque planetis- fecundariis, ftipatus- incedat, prouti: in-- 
cognitum. eft: nemini, qui: verum, a- fummo Newtono des- 
tetum, Aftronomiae. phyficae. fyftema fatis callet.. 


2x90) Noua antem: exindè füboritur quaeftio haecz; 

quaenam. exiftimanda. fit caufa. finalis, quae Deum , ad! 
iimprimendumi; terreftti: globo magnetismum , permouere- 
potuit.?'de phaenomenorum enim ,. a meclianismo: fole» 
non: pendentium ,. caufa , fi quaeftio- inflituitur, ad cau:- 

fis finales,. non: ad efficientes-, recurrendum eft; — Aft 
hie le&ores habebunt. me: denuo ignorantiam meam ins 
genue: comfitentem;. Etfi. enim magnetica: vis- terrae: 
globo. competens ,. quatenus- caufa e(t: vis- directiuae acuss 

e magneticae.,. quae tanquam Bei digitus- prouti loquitur: 
^. Gilbertus , viam per: maria. monftrat, magoam humano: 
generi pracftet vtilitatem , dubito tamen,. hunc pro» 
primario: agyofcere. fine. Partim enim per plurima fes- 

| | L1. 3; . cua 
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cula ignoratus fuit , acus magneticae víus, vnde fteri- 
leņ fuiffe tamdiu , infignem hanc globi terrc(tris pro- 
prietatem , concedendum foret; partim inniti opinio 
ifta videtur fententiae , quafi in hominis vtilitatem fo- 
lam creata fint omnia, quae quidem, fine reítrictione 
admifífai, nobilifimam  Phyfices partem eam, quae de 
finibus rerum tractat, multis inquinauit erroribus. 


291) Quamuis autem pro affignanda caula , quae 
primum terreftri globo maguetismum impre(ífit, ad ipfam 
creatoris fapientifünam voluntatem ,  potentiflimamque 
actionem confogiendum effe iudicem , aliter tamen fe 
res habet , fi ad quaeftionem , qua de caufa, neque de. 
clinatio neque inclinatio magnetica in eodem loco ea- 
dem maneat, fed lente potius atque perpetuo immute- 
tur? refpondendum e(t, hic enim immediatam Dei 
a&ionem allegare velle abfonum foret. Generatim hic 
quidem patet, obnoxium effe nucleum terrae magneti- 
cum, mutationi cuidam lentae quidem aft continuae, 
an vero mutatio ifla in variatione figurae nuclei, aut 
diftributionis materiae magneticae per ipfius hemifphae- 
rium vtrumque, aut pofitionis totius nuclei, refpectu 
reliquarum globi telluris partium , confiflat ,  quaeue fit 
mutationum iftaram caufa , determinare non audeo. 
Ingeniofiffüumus Ha//zius in ea eft fententia, quod nus 
cleus terrae magneticus, fitum fuum refpectu globi tel- 
luris continuo ac lente immatet, vtque verum fatear, 
hypothefis ifta hactenus inftitutis obferuationibus,, fat 
bene congruere videtur.  Impedior autem hactenus, 

'" quo 
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quo minus fententiae Halleianae accedere queam, quia - 
Obíeruationes hactenus inftitutas infufficientes iudico, ad 
dubia omnia penitus tollenda. Si nempe certo confta- 
ret, curuas de quibus dixi §. 283 num. 2. easdem 
femper manere, nullique. mutationi fubiectas effe , prae- . 
ter eam, quod lento folum motu circa terrae fuper- 
fidem moueantur, nullus dubitaturus elem , in Halleii 
migrare partes ; aft fupra iam monui, nondum rite de - 
veritate huius rei conftare, .fed forfitan ctiam — ipfüm 
curuacum iarum ductum  variationibus obnoxium effe. 
Euidens autem eft, fi hoc vltimum fuerit, verofimili- 
ter exinde concludi poffe , ipfum nucleum , aut quoad 
figuram , aut quoad materiae magnueticae per ipfum di- 
ftributionem , lentas quasdam fubire mutationes. | 


292) In re tam incerta meliorem eligere partem 
mihi videor , fi iudicium meum fufpendam , feculisque 
noftrum fequentibus reliquam , vt fufficientem  obferua. 
tionum munerum colligant, tumque quid de hac re 
flatuendum fit, tandem extra dubium- ponant. — Cogi- 
taui equidem aliquando, motum terrae circa axem 
füum mutationum  iftarum caufam exiftere poffe. Si 
enim GDHF Fig. LXXXVI fit hemifphaerium , in 
quo materia magnetica abundat, GIEF vero iftud in 
quo deficit , atque globus terreftris fupponatur rotationes 
fuas abfoluere circa axem HI, ab axe magnetico di- 
verfum , videbatur idem effe , quafi conciperetur , glo- 
bum quidem terrerem quieftere, aft fluidi magnetici 
parcum quamuis nucleo incluam , v. g. G , niti in 

directione 
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diretione motui terrae contraria, fe in parallelo Gas. 


imouendi. Quodfi autem :«cogitetur, omnes fluidi ma- . 


gnetici particulas nucleo inclufas, talem, fe per circu- 
los aequatori. parallelos imouendi «exercere conatum., Con- 
{fequens hinc foret, vt hemifphaeria tota GÐHEF ac 
GIEF lentum quafi nancifcantur circa axem HI mo- 
tum, polique magnetici, K et L., circa polos motus 
diurai H ac I, in circulis Kp, Ln, tarde gradu re- 
voluantur , ab ortu verfus occafum :continuo tendentes, 
Etfi autem fub initium hypothefis ifta ^on  inelegans, 
ac fatis probabilis videretur, tamen poftea ipfam, pe- 
nitus examinatam , rurfum .deferui. Patet enim vera 
haec effe non poffe, nifi fingatur, fluidi magnetici par 
tes quiefcere , motusque reliqui globi xerreftris aon efle 
participes. ‘Si enim  ipfae cum rcliquis globum terrae 
conflitnentibus partibus, in eadem directione , .aequah 
cum velocitate moueri conentur, manifeé(tum eft, nul- 
lam ipías tendentiam per poros nuclei magnetici in di- 
sectione, motui diurno contraria ,  traníeundi «exercere, 
Nullam autem effe poteft dubium , omnes fluidi ma- 
guetici particulas, aequali cum caeteris globi terreftris 
"partibus, velocitate , ab occafa  vweríus ortum tendere , 
fi enim vel maxime fapientifhmo Creatori non pla- 
cuiffet , eundem ipfis, ac reliquo terreftri globo, ab 
initio imprimere motum, perfpicaum tamen ef ex 
mechanices elementis, per tot fecnlorun decurfüm iam 
diu, immo protinus ipfas motum atque velocitatem - 
communem acquirere debuiffe. Eandem ob cau(am, 
globus politiflimus , plano horizontal itidem politihuno 

impo- 
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impofitus , nunquam fponte , ab oriente verfus occafum 
progredi confpicitur , qucd tamen contingere deberet , 
-nifi globulus eadem tum reliquis terrae füperficiei pun- 
€tis celeritate , ab ortu occafum verfus, progredi cona- 
retur. 
293) Liquet ex his, vim direciuam magne- 

tum , acuumqae magneticarum , fumma cum probabili- - 
tate, pro phaenomeno  fecundario haberi , quod a vi 
magnetica globi terteftris nucleo competente, penitus 
pendet. Quodfi vero de nuclei eiusmodi magnetici exi- 
flentia dubia füper&nt le&oribus, haec penitus in fe. 
quentibus füblata iri confido, iam vero tantisper ad alia 
tranfeo, De phaenomenis corporis electrificati, alii core 
pori electrificato propinqui, nihi] hactenus attuli. Quan- 
quam autem pauca fint, quae de hac re dicenda ha- 
beo, non omnino tamen comparatio phaenomenorum 
electricorum cum magnueticis , negligenda hic nobis eft. 
. Cogitetur ergo, corpus quoddam BC electrificatum effe, 
ia vt pars A B fit pofitioe , AC vero negatiue elcctri- 
«a. Huic propinquam fit corpus electrificatum aliud 
EF, circa pan&um D quaquauerfùs liberrime mobile , 
cuius pars ED negaue, DF vero fit pofitiue ekri-- 
ca. Quoniam iam kges, quas attraQio et repulfio ele- 
Ctrica tequuntur , legibus ac&ionum magneticarum omni- - 
no funt fimiles, cuidens eft, omnia ea, quae fupra 
$. 275 vsque ad 281r. de fitu, quem corpus EF, 
pro diuerfa, refpc&u corporis BC, pofitione, | aflvm «re 
debet , fi corpora BC et EF magnetica funt, pro eo 
quoque cafu valere , quem hic confideramus. Dubium 
Mm l pro- 
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proinde eft nullum , coníentire et hocce cafu, phaeno- 
mena electrica magneticis, atque , modo terrae globus 
effet electricus, prouti eft magneticus, conílrui poffe 
acus electricas , certam directionem affectantes, prouti 
iam rmagneticas conílruere folemus. 

294), Satis ifta per fe liquent, neque opus eft 
vt ad experimenta reuocentur. nania enim et ludicra 
funt experimenta , quibus nihil docemur, nifi de cuius 
veritate iam aliunde fatis conftat. Qui tamen teftes, 
oculos fuos, de rei veritate effe peroptat, fequenti ra- 
tione procedere poterit. Sumat lagenam  vitream te- 
nuem anguíto collo praeditam , mediocris maguitudinis 
BCDEF Fig. LXXXVII. Hanc exterius ad CD vsque 
foliis metallicis obducat , interius vero , vsque ad ean- 
dem altitudinem ipfam aqua repleat. Orificio porro 
lagenae B, immittat filum ferreum AB, quod pedem 
circiter ex lagena promineat, atque in apice globulum 
plumbeum A affixum gerat. Exteriori porro lagenae 
füperficiei affigatur filum fimile iacuruum GH , ad ean- 
dem altitudinem ac prius filum pertingens, atque itidem 
globum plumbeum H fuftinens. — Paretur porro alia ma- 
chinula FEAIKDB Fig. LXXXVIII fequenti ratione. 
Laminae vitri tenuis AB quadratae , cuius latus circiter 
eff 2 pollicum , adglutinentur ex vtroque latere lami- 
nae metallicae CD, GH, lamina AB parumper mi- 
nores, neque ipfam totam obtegentes, fed per totam cir- 
cumferentiam marginem non  obtectum relinquentes. 
Laminace tandem vtrique filum metallicum FE, IK 
affigatur , atque machinula haec ex filis fericis ita fu- 

fpen- 
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. fpendatur, vt libere in quamuis plagam conuertere fe 
queat. | | | 
295) Si inftrumentorum , hac ratione paratorum, 
Ope, experimentum capere volupe eft, fequenti ratione 
res peragatur. Lagena BCDEF primum coníueto 
more elecricitate repleatur, tum vero fulcro vitreo 
imponatur, fibique relinquatur. Conftat tum filum BA, 
atque globum A, fore pofitiue, globum vero H, cum 
filo ipfüm fuftinente GH,  negatiue electricum. Filum 
porro IK machinuae FEAIKB  electrificetur ; alteri 
vero filo FE , interea dum hoc fit, manus adplicata 
teneatur , et perfpicuum eft, cum quoad ceffentialia , 
machinula nihil fit, nifi quaedam lagenae Lugdunenfis 
fpecies , fufpenfam ipfam , in eum ftatum redactam iri, 
vt filum IK pofitiuam , filum vero FE negatiuam ele- 
Cricitatem confequatur. Quodfi iam machinula faepius 
dica, libere fufpenía, admoueatur lagenae BCDEF , 
feu potius globulis A et H , qui hic polorum quafi vi- 
ces füftinent , plane fimiles affectabit ipfa fitus, quales 
acus magnetica, in alterius magnetis immobilis- vicinia 
affumere folet. 

296) Expofüimus hactenus, . quaenam accidere 
debeant, magneti , qui alii magneti propinquus eft, aft 
confideremus iam quoque phaenomena quaedam, quae 
'exoriuntur , fi corpora non magnetificata , magnetismi 
tamen capacia, ferrum v. g. molle, magneti admo- 
veantur. Ex capite antecedenti facile eft de hac re 
iudicium , euidens nempe hinc eft, ferum FE, Fig. 
LXXXI in maguetis BC vicinia .conflitutum , mox 

Mm2 | ipfum | 
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ipfam magnetieum euadere debere , ex fermata. tege , vt 
extremitas DE, polum magnetis pofitiuum A B refpi- 
cicus , negatiue , altera vero extremitas DF, polo ma- 
gnetis negatiuo AC obuerfa , pofitiue euadat. magnetica. 
Quodíi itaque ferrum EF ita fit fufpenfümr, vt libere 
fe conuertere queat, omnia valent de iplo, quae de 
acu magnetics, eiusque fitu, quem in alterius mague- 
tis vicinia affumit, fupra docut. 

297) Cosgitetur iam acus magneties, aut loco 
ipfius, ferramentum quoduis oblongum. E F, Fig. LX X XIX, 
eirca punctum D libere mobilem im vicinia magnetis 
BC conftitutam effe; cogitemus autem: fimul, effe acum 
iftam EF perbreuem , itx vt longitudo ipfius pro nulla 
haberi queat. Acus haec aíffumat, quando centrum 
ipfius in D reperitur , fitum. itum, vt cadat in. rectam 
EN. Supponatur iam acus fecundum lineam EN in- 
finite parum verfus N promeueri, vt centrum ipfius 
peruemiat ad G, atque liquet, cum. tunc extremum 
ipfius F aliquantum accedat ad polum AC, extre- 
mum vero. E ab altero polo: A B aliquantum recedat, 
ftum ipfius parumper immutari debere, ita vt iam im 
fitum HI perueniat, atque in rectam HO , eum recta 
EN angulum infmite paruum EGH includentem:, ca- 
dat. Quodfi porro acus centrem rurfam im reca HO, 
tousque promotueatur, vt centtunr iplus- perueniat ad K, 
denuo fimilia locum habent, ac acus eum: acquirit fitum, 
vt cadat in rectam LP, cum recta HO angulum infini- 
nite paruum HKE comprehendentem. Cum. itaque 
perpetuo idem locum habeat, fiue acus centrum ver- 

fas 
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fus B, fiue verfus C promoucatur, evidens e(t, de- 
fcripturum effe centrum ipfius curam quandam QFGHR, 
ea proprietate gaudentem , vt acus centro vbicunque in 
hac cuiua conflituto , acus fe' fponte ita difponat, vt 
ir tangentem  curuae huius cadat. 

298) Difficile, immo vt dicam qued res eft, 
omnino impofHibile eft, qualis fit curua ifta, determi- 
Dare , quoniam partim fün&io attractionum atque repul- 
fonum magnueticarum ignoratur, partim diueríi magne- 
tis BC figura, diuerífaque materiae magneticae per 
ipfum diftributio , innumeras in his curuis irregularitates 
procreare valet. Ve tamen adumbremus potius, quam 
oftendamus , cuius naturae fit curua iffa, fingamus, vim 
omnem poli tam pofitiui AB, Fig, XC. quam nega- 
tiui BC in pun&a M et N «oactam effe, viresque, - 
quas exercent puncta ifta, tam attractiuas quam repul- 
fiuas effe aequales, et quaenam. fub ficia hyporhefi ifta, 
prodire debeat, curuae noflra figura, inquiramus. Si 
iam actionem, quam punctum M Fig. XLI. ín acum 
EF exercet, examinemus , patet attrahere ipfum , acus - 
extremitatem E, alteram vero F repellere, fecundum 
directions ME ac MF. Duplex autem hsec actio 
confpirat, ad acum in diredione Eg circumrotandam , 
vrde duplici huic actioni, vnicam vim in E applica- 
fam, ac punctum E verfus M trahentem fubftituere 
poffumus. ldem omnino valet de actione puncti N, 
ynde: et iftam, tanquam vnicam vim, puncto F ad- . 
plicatam , et verfus N trahentem confiderare lieet. Si 
ergo iam cogitemus vedis infinite parui EF punétum 

Mm 3 E isa- 
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E trahi in directione EM, puncum vero F in di- 
rectione FN, liquet , vires iftas , quae vecti funt obli- 
quae, refolui poffe, priorem quidem, in vim trahentem 
in directione vecti parallela El, et alteram in directio- 
ne normali EL; pofteriorem vero, in vim quae 
vectem folliztat in directione parallela FH, et normali 
FK. Harum virium eae, quae trahunt fecundum EI 
et FH, abforbentur, punctum enim D tanquam immo- 
bile concipiamus, vnde pro determinando vectis fitu , 
non refpiciendum eft, nifi ad vires normales, fecun- 
dum EL, FK, agentes. — Euidens vero eft, vectum 
eum affümere debere fitum , vt vis trahens fecundum 
EL, alteri trahenti fecundum FK fit aequalis. 

299) Fingamus vlterius , vires, quae a punctis 
M et N exercentur, effe diftantis ME, NF recipro- 
ce proportionales, ac fi vocetur NS— x, DS—y, 
MN=a, erit ob ve&em FE infinite paruum, vis 


agens fecundum EM = p, et vis trahens 
punctum F fecundum FN = -== ==. Cum porro 
x3 =+ Y? 


fit vis fecundum FN, ad. vim fecundum FK, vti FN 
ad NH, erit vis trahens fecundum FK — DD: 
Quoniam autem , vt ex füpra expofitis. patet, EF fiuc 
IG fit tangens curae PDQ, erit DG: DS, id eft, 
EF:4y —NG: NH, vnde obtinetur N Ho?$i*5-25 
vt proinde fiat vis fecundum EK —L eh Si- 
mili prorfus ratione inuenitur , vis agens fecundum 
EL-MELIiD y 

EF(a—23x)Y--5*) * 


300) 
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300) Obtinemus exinde pro curua PDQ inue- 
nienda, aequationem, ? x cT zz M E, quae 
reducta dat 72/5. ^24» — 0. Ve integrale haius 

78y 
aequationis reperiatur , ponatur x— zy, ac facta fubfti- 
tutione , transformabitur ipfa in 
c 4y QE &'dy-—o , quae diuifi.per j^, reducitur ad 
—2yzdz-—ydy 
-CFadz-—z'dy—o, cuius integrale eft, 2z-y27-y— : Con: 
—2yzgdz—dy 
flanti, quam indicemus per (9, atque reftituto valore 
ipfius y —2zy, obtinebitur tandem gx-x —y*— (y. 

301) Sub fica itaque hypothe noftra, erit 
curua PDQ . circulus. Quoniam autem (9 per proble- 
ma quod tractauimus ; plane non determinatur , indi- 
cio hoc eft, quemuis ipfi valorem pro lubitu affignari 
poffe, vnde perpetuo alius atque alius prodibit circulus, 
circulusque quiuis, radio quocunque , dimidia MN non 
minori, defcriptus, modo tranfeat per puncta M et N, 
problemati fatisfacit. — Tranfire vero omnes hos circulos 
per M et N, exinde patet, quoniam pofito y —0, x 
(c eui emm) twi em 

302) Ductus ergo concipiatur circulus quicunque 
per puncta M et N, Fig. XCII. ac cogitentur ditponi 
in peripheria huius circuli , acus magneticae perbreues, 
fe inuicem extremis füis contingentes, ab, be, cd, de. etc. 
atque euidens eft, quamuis ipíarum fe ita difpofituram, 
vt circulum tangat, aut in ipfim eius peripheriam ca- 
dat. Quoniam vero omnes hae acus polis fuis hetero- 

geneis 
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geneis fe inuicem contingunt, cobaerebunt inter fe, 
atque curam continuam formabunt. Jdem locum ha- 
bebit, eti loco acuum magueticarum , fubftituantur fer- 
rea fila, magnetica vi non imbuta, haec enim magneti 
propinqua, in veros magnetes, aut acus magncticas 
ftatim abeunt. , 

303) Suppofui ha&enus , quafi acuum , aut filo- 
rum ab be,cd etc. centra fixa effent, et immobilia, aft 
modo plano incumbant quodammodo afpero, ita vt 
aliqualem patiantur frictionem , omnino fimilia tamen 
confequi debent phaenomena. Ob frictionem enim 
motui eiusmodi particulae , v. g. de, ef, etc. ob(tan- 
tem, acu attrihi, aut potius progredi ipfa verfus 
punca M et N non poteft. Interim tapta effe poteft 
vis purctorum M et N,- vt valeat eum particulae con- 
ciliare fitum , quem affumtura effet, fi libere ipfa circa 
centrum fuum moueri pofiit. — Adiuuatur haec difpofitio 
particularum , fi planum cui incumbunt , leniter concu- 
tiatur, tum enim ipíie fubfiliunt , ac in aére pendulae, 
debitum ftatim acquirunt fitum , quem mox ın planum 
recidentes poflea feruant. i 
| 304) Concipiatur igitur planum , in quo repe- 
riuntur puncta M, N, ícobe ferrea, aut limatura ferri 
conferi , leniterque: planum hoc concuti , atque ouidens 
eft, particulas limaturae fibi inuicem adhaefüras, filaque 
formaturas, quae quoniam quaevis particula eum acqui- 
rt fitum, vt in circuli cuiusdam , per puncta M,N, 
tranfeuntis ,  peripheriam cadat ,  formabunt innumeras 
£jusmodi curuas circulares, a puncto M ad N tenden- 

tes, 
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rtes, atque in fe redeuntes. — Vt quamnam hoc proda- 
'cere- debeat .apparentiam ‘quodammodo :adumbremus., 
-cogitetur recta MN ;Fig. XCIII. .bifecari in P, ac duci 
-per punctum P perpendicularem ;indéfinitam QP.R. Ca- 
'piatur ‘tum reca jifta , :pro ‘loco :centrorum., :innumero- 
yum circulorum ., :per :puncta -M, N, :tranfeuntium , atque 
difponet fe ;limmtura :ferri, :fecundum innumeras .iftas 
'peripherias,, :quales :defcriptae :cernuntur ‘in figura ; : que- 
Ium radii ab MP ;vsque ;in ;infinitum ;crefcunt. 


805) 'Quoriiam :vis-punctorum "M :et ‘N rece- 
«dendo ab ipfis perpetuo decrefcit , «euidens eft , particu- 
las limaturae ferri : aliquantum «diffitas , .a vi punctorum 
M et N vix vlterius ,in «debitum :fitum :difponi poffe; 
:wnde .confequens :eft., circulos modo ante dictos , :prae- 
:«cipae.:eos , qui maiorem ‘habent radium., ;non integros 
exhiberi poffe, ;fed -arcus ‘folum ipforum : punctis M et,N 
-propinquos , :diftincte ‘fatis formari, :cum :limaturae :par- 
'ticulae "longius ;diífitae,, «difponi :a vi polorum .M,.N 
;nequeant, :hincque ;inordinate :difperfae iacere .debeant. 


306) 'Lineae :quas ‘fcóbs ‘ferrea :circa «magnétem 
:difperfa ‘format, «cum :circulis hic :defcriptis non ‘omnino 
«coincidunt. — Finximus :enim., quafi vis -a : punctis M :et 
N emanans, :in "inuetía :di(tantiarum ratione .decrefcat 4 
alt legem iftam , effe.eam., «quam actiones -magneticae 
'fequantur., -non affirmo. ‘Qui vero .aliquali cum atten- 
ttione rem confiderire voluerit., perípiciet facile , quam. 
"(is fun&io fecundum :quam -exercentur actiones "magne- 
ticae, cam ege .affumta non coincidat, ‘fed ab ipi 

Nin .dingr- 
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diuerfa fit, inde tamen nihil aliud fecuturzum , nifi quod 
curiae , in quas difponitur lhmatura ferri, non fint. ex- 
afte circulares , fed alius generis. De caetero euidens 
et, omnia reliqua locum inuentura, quaecunque fuerit 
actionum magneticerum functio. ^ Formabit nempe li- 
matura ferri, innumeras curuas elliptoicas , aut ouales, 
feu in fe redeuntes, eiusdem generis, ac per puncta 
M et N tranfeuntes, Liquet iam proinde, quomodo 
ex legibus attractionis et repulfionis magneticae oriatur 
regularis ifta fcobis ferreae, circa magnctem difperfae; 
difpofiio , quam tantopere mirati funt naturae fcruta- 
tores, quamque eorum plurimi, erronee, vt quidenr 
iudico, pro manifefto indicio , exiílentiae veri vorticis: 
magnetici, {eu fluminis materiae magneticae, ab vno 
polorum ad alterum continuo {@ mouentis, ven» 

ditarunt: | 
307) Vt experientiae ope, de confenfü hactenus 
expofitae theoriae cum natura, certior euaderem , tabu- 
lae cuidam ligneae  verticaliter infipebam fila ferrem 
Ab, EF, Fig. XCIV. ad diflantam æ fe inuicem 
duorum circiter pollicum. — Erant fila ifta diametri 
bafeos, vnius circiter lineae, atque longitudinem. habe- 
bant dimidii pedis. Harum infimis extremis. B, F, ta- - 
bulae infixis, admouebam virgas- duas ehalybeas D C, 
GH, forti, et quantum fieri poterat aequali magneticae 
vis gradu gaudentes , ita vt. prioris polus feptentrionalis 
C, filum AB, pofterioris. polus: auftraliss G, filum EF 
contingeret. Ex füpra traditis autem: liquet, extremum 
A, hoc cafu, vim poli borealis, extremum vero E, 
VIT 
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vim poli auftralis nancifci debuiffe. Extremitates poflea 
florum A, E, tenui chartae folio obtegebam , atque 
poftquam difper erat fuper iplo {cobs ferrea, poft le- 
nes aliquot factas concuffiones , difpoluifle fe fponte li- 
maturam, prorfus wt theoria poftulat, X obíeruabam. 
Omnes enim quas formauerat lineas, erant ouales, in 
fe redeuntes , per puncta chartae , quibus fübiecta erant 
filorum extrema A, E, tranfeuntes, atque, fi oculorum 
iudicio fides habenda , a circulis non multum  diuerfae. 


Inde tamen, pro determinanda lege actionum magneti- 


carum, nihil concludo, admodum enim fallere hic poffe 
oculorum aeftimationem, non diffteor. 

308) Ea ratione, qua experimentum modo de- 
fcriptum inflitui, optatum cum theoria confenfum obtine- 
re potui, quoniam iis, quae in theoria euoluenda afim- 
ta fuerant, íufficienti cum exactitudiue fatisfadum erat. 
Quamuis enim pleno rigore extrema filorum A, E, 
pro punci., ex quibus magnetica vis emanet, haberi 
nequeant, in fatis tamen artum fpatium magnetica vis 
coaca hic fuit, vt phaenomena, ab iis, quae locum 
habent, fi ex punctis indiuifibilibus fe diffundit, admo- 
dum feufibiliter differre non potuerint. Ordinario autem, 
prouti in virgis chalybeis magneticis, per magnum fpa- 
tium diffüfa eit vis magnetica, vnde tum curuae pro 
circumílantiarum ratione, mox magis, mox minus, à 
lege, quam theoria praeícripfit , aberrant. Tantum 
autem abeft , vt  aberrationes iftae theoriae noe 
ftrae contrariae fint , vt potius, quum caufa ipfarum 
manfefto pateat, ad confirmandam ipfam tendant. 

Naz 309) 
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309) Qui’ hactenus: expofita. rite: concepit ,. nom 
folum: rationem. formatiónis- curuarum. i(tarum ,. quas: li». 
matura. ferri ,, magneti: adfperfa: exhibet.,. coneipere ,, 
priacipiaque,, quibus: hic: vfus fum ,. ad. alios- transferre: 
cafus facile. poteritz, , fed. et: fimul: perfpiciet:; , ex: fola: at- 
tra&ione: et: repulfione. magnetica ,, feliciter. haec: phae-- 
nomena: explicari *, , neque: indigere. nos, , vt. quidem: puta: 
runt: plünini,, pro faluandis- ipfis:,, vortice- magnetico» 
proprie: ita: dicto*,. fiue: fluido: quod: ab: vno: polorum: 
ad. alterum actu; mouetur.. '"Lranfeamus. itaque. iam ,. adi 
aliorum: quorundam: phaenomenorum: confiderationem;. 
Siepius . iam: annotauimus-,, corpus: ferreum: quodcunque.,, 
in: magnetis- vicinia: conftitatum ,. protinus: ipfum: magne- 
ticum: euadere»,, ea: obferuata:lege,, vt: extremum: ipfius; 
quoduis;, contrariüm. nancifcatur: magnetisimum: eius, 
quem ; polidet: polus» cui; obuerfum: eft.. Quodfi: ergo ,, 
füppofitio: noftra:,, dé: nucleo» magnetico: terrae: globo: 
inclüfo;, vera: fit ,, neceffe. eft, vt: idem: hoc: phaenome-- 
non. in: globo: terreftri: locum: quoque. habeat;,, virgae: 
que: ferreae ,. in: certo: fitu: detentae ,, fponte. magne: 
tismum',, a: magaetis. centralis. actione; productum ,, 
adipifcantur.. | 
510) Notiffimunr eft*,. omniüo: rem: ita: fe. habez- 
.r&;. lam: olim: enim: cognitum. füit.,. fi: virga: ferrea: 
non: magnetica: in: fitu: ad: horizontem; aut: perpendiculari: 
ant: obliquo; detineatur; acquirere: ipfam: vim: magnetis 
es Cam ,, ita: quidem ,, vt: fi? experimentum : in(tituatur: imi 
regionibus- globi : terreftris. borealioribus, | extremum  vir- 
gge: inferius , , acus. magygsticae. cufpidem: borealem ; repel-- 
lt, 
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lit, auftralem vero: attrahat?,. contrarium: autem huius- 
contingat ,. fi tentamen in hemifpliaerio terrae: auftrali , 
capiatur. In. defcribendis,. huc. pertinentibus experimen- 
tis- prolixior; non: fum ,, cum. tota- res: notior. fit ,, quam: 
vt: huius: indigeat: 
| 511) Oftendit experientia ,. quantitatem vi$ ma- 
gneticae ,, quam: globus. terreftris virgis ferreis inducit , 
pro» vario virgae. fitus. variam: quoque. effe ,, ita. vt mox 
maior. fit, mox. vero: minor ,, immo: eiusmodi: detur: 
fitus: in: quo' fi! detineatur. virga ,.. vim: omnino : nullam 
adipifcitur,. atque: generatim ,. phaenomenorum: iftorum. 
ratio}. ex: theoria. facile patet.. Satis digna tamen: vide-- 
tur: res:,, quae: curatius. examinetur. Antequam. autem: 
lianc: difquifitionem: füfcipiamus:,, opus: erit',, vt: confides- 
rationes: quasdám ,, viam: nobis- expeditiorem: reddentes; , 
praemittamus:.. ^ Cogitetur" virga: ferrea: AB, in: fitu ,. 
quem: exhibet: Fig.. XCV.. detineri ,, atque: perfpicuum 
e(t',. particulam: fluidi' magnetici ,, in? ipfa: contenti ,. 
quamuis-,. qualis: eft: C,. a: polo: nuclei 'terreftris: pofitiuo : 
repelli ,, a: negatiuo:attrahi,, quarum: actionum: priorem.: 
fécundum: rectam: CE;, pofteriorem: fecundum: rectam: 
C D: exerceri; füpponamus.. Cogitemus: iam: virgam: AB: 
ad: alium: locum: transferri, a: priori: mille: immo: aliquot : 
mille: pedes: ditum’, . fitumque ipfius: vtcunque: variari , , 
vt: iam ipfa: in: fitum: 22: peraeniat 3: atque,- cum: et vir-- 
gae: A DB. longitudo ,. et: locorum: A B: ac: a7: diftantia ,. 
refpectu: globi: terreftris,. immenfám  habentis- magnitudi- 
nem ,, tanquam: infinite: parua: haberi: queant ,. liquet ,, 
poftquam: bolas: eft. virga: in' fitum. 45,, vires: in. 
Nn: 3; | partis- 
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particulam € agentes, repellentem nempe in directione ce, 
atque attrahentem in dire&ione c4, actionem fuam exíer- 
turas, fecundum rectas c, ce, rectis CE, CD paral- 
lelas , eiusdemque futuras magnitudinis , ac vires, quae 
fiui priori AB refpondent. Per fe cuidentia funt 
ifti , liquet enim particulam fluidi magaetici dum 
ex C ad c translata eft, fitum füum, refpecu polorum 
nuclei terreflris , non nifi infinite parum mutaffe , vnde 
virium tam directio, quam quantitas, itidem non nifi 
infinite parum mutari potuit. 

5312) Cum ergo pro quouis füperficiei telluris 
puncto , fpatioque fat amplo iftud circumiacente , vires 
in particulam fluidi magnetici inibi reperiundam , agen- 
tes, et quantitate et directione fint datae , fuüpponatur 
effe C Fig. XCVI particulam talem, quam polus nu- 
clei terreftris pofitiuus in directione C E fiue CM re. 
pellit , negatiuus vero in directione CD attrahit, Sit 
porro GN recta „horizontalis, vtriusque vis directionem 
fecans in punctis F et H, atque quantitates virium , 
particulam C follicitantium, cxhibeantur per rectas CL, 
CM, et datae erunt non folum reae CL, CM, 
fed et anguli CFG, CHG. Dicamus igitur. rectam 
CM-—M, CL—N, angulosque CFGz- p, ec CHG-v. 
Supponamus porro compleri parallelogrammum CM KL, 
atque duci ipfius diagonalem CK, quae producta cum 
horizontali GN in punéto Í concurrit, atque  euidens 
e(t, binas vires fecundum CM et CL agentes, coa- 
lefcere quafi in vnicam, in dire&?one CK particulam C 
propellenem , wi quae diagonali CK proportionalis eft. 

Voce- 
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Vocemus ream CK-- A, angulum vero CIG quem 
producta baec recta cum horizontali includit — a. 
Quoniam iam angulus KCL —y—2a, HCE vero, fiue 
KLC=p-y , atque exinde CLK—7--pgp--«c, 
obtinemus ex triangulo KCE analogiam , fin. (v—«) 

fin. (n-p -+ a) =M: N, fiue fin. y cof. a— cof. y fin. a: 
fin. p cof. æ — cof. p fin. a = fin. y— eof. ytang.a; fin. p 
--cof p tanga — M: N, vnde oritur aequatio Nfin.y 
— Ncof. y tang. a — M fm. u — M cof. p tang æ, quae re- 


ducta dat, tang. a— Noe rc M ep ue Si jam porro bre- - 


vitatis cau(à dicatur Nfin.y- Mfin p =P, atque Ncof y 


P 
— Mcof. p = =Q vt fit, tang. a= 5 , erit cof.a— TRE 
et fin. a= pior Cum ergo fit. fin (r-a): Gin. (ai) 
— KL: KC-M: A, fiue fin.»cof, a— col. ylin. a: 


fin.(p —6 M: A, erit fürrogatis valoribus ipfius - 


M fin. (p — y) 
cof. a et fim. æ, antea repertis maa fin. (p —y) 


=M: A, vnde obtinetur A= VP Q*. 


$13) Loco binarum, 4 binis nuclei tetreftris po- 
lis, in párticulam C exfertarum actionum, vnicam pro- 
inde, cuius et magnitudo et directio datur, fübflituere 


poffümus ,- vim nempe ipfis aequipollentem A, quae 
--YP-rQ*, quaeque cum reĝa horizontali GN iticlu- 

N fin. N fm» v aaa M finat 
dit angulum d talem, vt fit tang. OQ — N oy V Me, 
Haec itaque vis, com vtrique vi, tam a polo nuciei 
pofitiuo , quam a negatiuo exfertae , aequipoleat , fola 
nobis confideranda hic eft. Antequam autem, quosnam: 
producere valeat ipía efetu ; — 1 praemitrere 


hic 
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‘hic :annotationem :quandam :confultum erit. "Virga fer- 
rea AD, Fig. XCVII expofita fit in fitu quocunque, 
nuclei terreflris .actioni , -quam :exerceri fecundum .re- 
&am CK, pellendo :particalam -fluidi magnetki.a C 
verlus K, fupponamus; -atque liquet, refolui poffe vim, 
in directione CK agentem , in vim CF , virgae Jon- 
gitudini parallelam , vimque CG priori normalem. 
Particula itaque fluidi :magnetici ;virgae inclufa :C., a 
duplici wi follicitari -coġitanda :eft , -quarum ‘prior ipfam 
fecundum virgae longitudinem ‘propellit , pofterior vero 
wirgae longitudini : normaliter infiftit. .Ad vltimam hanc- 
ce , vt refpiciamus, :omnino :opus :non.eft , :fed tuto 
ipfa negligi poteft. :Si enim «cogitemus , -agere ipfam 
Áolam, .effe&us ipfius :in eo -confiftet , -vt fluidum :ma- 
,gneticaum b AB Fig. XCVII :verfus HI -propellat, 
virgaeque eum inducat ftatum , vt pars ipfius ABPQ 
fluido vacua, pars vero PQHI ipfo :repleta :euadat. 
.Cum ;autem .craffities virgae A B -parua ‘hic : füpponatur,, 
ex fupra '$. -152. 160. 162 .expofitis luculenter patet, 
-Ortum .ex actione ifta magnetismum., vix ae mne vix 
-quidem fore fenfibllem , vnde ad ipfum refpicere :opus 
non eft, :totaque, vis normalis CG, .a&io in fequentibus 
tuto negligi poteft, ita vt «totum negotium., ad inda- 
„gandum wis CF , fecundum virgae ‘longitudinem -agentis 
effectum, «reducatur, visque :magneticae virgae impreffas 
«quantitas, vi huic pofteriori proportionalis {femper .effe, 
tuto affumi queat. 

814) Quofi iam de quantitate vis, quam virga 
ferrea A D, ex nuclei terreftris actione adipifcitur, :quae- 


èp 
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ftio inflituatur , abunde liquet, pendere ipam , a virgae - 
fitu, vnde ante omnia, quomodo hic determinari queat, 


folliciti efle debemus. Fieri autem hoc poteft com- ' 


mode, fequenti ratione. Per re&tam CK Fig. XCIX,’ 


exhibentem directionem eam , fecundum quam nucleus 
terreflris , in fluidi magnetici particulas agit, quam in 
pofterum .ireclionem magneticam vocabo, tranfeat. pla- 


num verticale DEF G, quod idem ipfam eft, cui 
plani meridiani magnetici nomen communiter imponi 
folet, quodque decet horizontem in re&a FG. Per 
virgam poflea AB, nuclei a&ioni expofitam , aliud 
"tranfire ponatur planum; HPLI, itidem verticale, 
ihorizontemqne fecans in recta IL, atque virgae longi- 


tudo producta füpponatur, vsque dum cum reca ho- 


zizontai ILN in puncto M concurrat. Quodfi iam 


determinetur primum angulus inclinationis plani H PLT, 


ad planum meridionale DEF G, angulus nempe GR L, 


quem *y vocabimus, deinde vero angulus quoque A MR, 
quem virgae longitudo cum recta horizontali IRN in- 
cludit, quem per (3 indicabimus , liquet virgae fitum 
penitus effe determinatum. 

315) Cum directio magnetica CK non cadat 


in planum HPLI , in quo exiftit virga AB, fed ipf- 


obliqua fit, neceffe eft , antequam effectus nuclei ma- 
guetici in virgam determinari queat, vt vis CK prius 
ad planum HP LI reducatur.  Cogitetur itaque per re- 
tan CK Fig. C, exhiberi, vis a nucleo exfíertae 
quantitatem , atque demiffa ex puncto K ad planum 
QPRL normali KT, conne&antur primum puncta.C, T, 

Oo per 
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per ream CT, tum vero ducantur ex punctis K et 
T horizontale KS, TS, quas quidem, per idem re- 
&ae QR punctum S tranfire ex Geometria conftat. 
Euidens autem eft, refolui fic vim CK , in duas vires 
CT, KT, quarum prior in planum QPLR cadit, - 
poflerior ipfi- normalis eft. ^ Vltima haec, cum et 
virgae AB in plāno QPRL conítitutae normalis 
fit , ob caufas fupra expofitas , omnino negligi poteft, 
vnde  fupponi poteft, quafi in virgam AB vis 
fola CT in phnum QPRL cadens, agat, cuius 
proinde et quantitatem et directionem inuefligare debe- 
mus. Retentis ergo fupra a(fumtis denominationibus , 
angulumque CTS dicendo ò ,,erit ex triangulo CKS, 
CS—A(n.z, ac KS-—Acofa, vnde inuenitur ex 
triangulo KST, ST-—-Acof.acof.*y. Deducitur au- 


tem hinc porro CT =A Y fin.a* 4- cof ag? cof. y * 


=< Aco a Y tang. a^ ~+- cof. y? atque tang. a) s d 
vnde fit fin. —— —— E2 — et cof. — fY 


lang. a? -4- coj. 'y* y fang. a-4- c0) 1 * 

$16) Quodfi iam tandem problema noftrum pe- 

nitus abfoluere velimus , quantitatemque vis magneticae, 

quam virga ferrea in fitu quocunque detenta, ex nuclei 

terfeflris actione nancifcitur, determinare, opus eft, 
vt vis CT Fig. CE, denuo in binas, alteram CZ fe- - 

cundum virge A B | longitudinem particulam C vrgen- ` 

tem, alteram priori normaliter infiftentem CV, refl- . 

vamus, quarum  pofterior ob caufas fupra expofitas 

rurfum negligitur. Inuenitur autem, ob angulum ZCT 


e CTV-CW I-CMI-é-Q, CZ-CTcot (2 -f) 


[sl 
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— C T (cof. à cof B— fin. ò fin. (3) — fürrogatis antea re- 
pertis- valoribus ipfius. CT atque fia.. et .cof.ó, 
A (cof. acol. y cof. 8 -1- fin. afin. (3) , quae quantitas; quo- 
niam exprimit totam a nucleo terreftri, in fluidum vir- 
gae inclufüm , fecundum ipfam virgae longitudinem ex- 
fertram actionem , fimul quoque magnitudinem vis ma- 
gneticae, quam virga acquirit, quae quippe vi ifti pro- 
portionalis eft , indicat, 

317) Variae notatu dignae hinc profluunt conclu- 
fiones, paucis indicandae. In quouis primum plano 
certus datur fitus, qui fi virgae. concilietur, maiorem 
ipfa vim magnueticam acquirit, quam fi in alio fitu de- 
tineatur, Pro determinando nempe hoc fitu, maximo 


refpondente , non opus eft, nifi vt ponatur, differen- - 


tiale vis CZ , fiue CT (in. (8—8)48—0 , vnde ob- 
tinetur Ò= B. — Manifeftum itaque eft, acquirere. vir- 
gam AB vim maximam, quando angulus CMI an. 
gulo CT W aequalis eft, feu quod ad idem recidit, 
fi virga AB ita detineatur, vt longitudo: ipfius cadat 
in CT, dire&ionem vis nuclei terreflris, ad planum 
verticale HPLI reductae. Dcinde alius datur fitus vira 
gie, in quo fi conítituta eft, magneticam vim acqui- 
rit* nullam. Habetur fitus ifle , ponendo CT cof.(8 - (3) 
—o, fiue cof.(à — 8)— o, vnde oritur, ó— -—-5 
fiue 8—72-19, quapropter virga AB in eo fitu 
conffituta , vt angulus CMI Fig. CII fit aequalis re- 
&o + CWI, fiue vt longitudo ipfius, rectae CT fit 


perpendicularis, ab actione nuclei terreftris vim magne- 


ticam nullam adipiícitur. 
Qo 2 | 518) 


- 
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|^ 7 7818) Quamuis autem, vt ex modo expofitis 


patet,. in quouis plano verticali , talis affignari queat 
fitus , in quo detenta virga maiorem acquirit magnetis- 


' mi gradum, quam. im alia qpacunque pofitione , facile 
timen liquet, vires, quas confequitur maximas virga in 


R 


| quouis plano „ non: aequales effe, fed pro diuerfo: plani: 
in quo: reperitur ipfa pofitu, mox maiores, mox ve- 
,IO minores, ita vt hic detur maximum quoddam ma- 


ximorum. Pro inueniendo ipfo,. liquet , effe ob 8— 6, 


..vim: maximam , quam acquirit virga in in dato plano d de- 


tenta =CD. Fig. XCIX = AY fin. cola coly? , 
— A cof. « cof. x cof. *y fin. ty d y 


.'wnde pofito. differentiali ipfius. ———,——— — —— 


Win- a? i cof, a£ co], Y? 


« ebtinetur aut fin. y= o, aut cof. — o. Priori cafu, 


qui pertinet adi maximum , eft y= 0o. Ob: euanefcen- 
tem: itaque angulum GR E — 4, pates virgam obtinere 
vis magneticae gradum abfolute maximunr, fi detinetur 
im ipfo plano. meridionali magnetico, eœ im fitw, vt 


. longitudo. ipfius, cum directione magnetica. CK coinci- 
. dat, quo: cafu. vis quanx adipifcitur ipfa, eft 2A. Ob y 


enim —o fit cof. fy --r, hinc vis quam acquirit vir- 
ga —AYÍinai-cofa* =A. Alter porro cafüs vbi 
cof. y=0, dat minimum maximorum. Cum itaque hoc 
cafu fit 4 — 2, patet virgam im plano, ad planum me- 
ridionide magueticum normali, ite pofitam, vt vim 
maximam. adipifcatur, quam in plano ifto acquirere 
poteft, minorem nanciféi vim , quam fi im alio quo- 
«cunque plano conítituta effet, quae quidem vis mini- 

ma 


` 
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ma ob cof.^^—o aequalis eff A fim. «,-ac virgae kr- 
ducitur, dum ipfa horizontit verticalites infiftit. 

319) Relinquo: Tim. di(quifitiones hafce, vim mi- 
gneticam , quant in dato quodam  füperficie telluris 
puncto: variam pro vario fitu adipifoitur virga férrer, 
fpectantes , moneo tamen , me iw  di(lertatione 
peculiari, de acw magnetic agente , notatu digng 
quaedam: adhuc allaturum , praecipue vero: demon- 
ftraturunr effe, fitu» , queni acus inclinatorày fii 
xelicfa peac in plano verticali quocunque libere mobilis, 
fponte. affuümit ,. conincidere cum. eo, iw quo colloeands 
eft virga, fi maximum  magneticae vis gradum acqui- 
rere debet, Alis autem quaeftio adhuc enodandz fuper- 
eft, haeece, quamnam ad varia terme loca delata vim 
nancifratur virga Sit nempe AHGF Fig. CHI, glo- 
bus terreftris , ac BEDC — nucleus. ipfi inclufüs. Sit 
porro EC planum, quod. partem: pofitiuo magnetismo 
praeditam EBC, a negatiue magnetica EDC feparat 
arque axis AG fit huic pfano perpendicularis Finga- 
mus vlterius, vin omnem: poli pofitiui iw puncto D, 
negatiui vero im puncto D  reunitam effe. Si iam da- 
to cuidan: fuperficie telluris puncto M , calculum at- 
que diíquifitiones noftras adaptare velimus, patet ductis 
ex puncto M retis MB, MD, expreffüras ipfas dis 
rectiones , fecundum quas. nuclei terrefttis poli B, D, 
agunt im fluidum magneticunr, im virga ferrea circe M, 
reperiunda , iuclufüm. Per punctum M. ducta cogite- 
tur rea NO, radio MK perpendicularis, ac terrae 
globum in M tangens, quae proinde erit horizontalis 

OoS$5 Pio 
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Produ&is iam retis MB, M, MD, vltra M, vs- 
que ad Q, P, R, liquet, angulum QM N fore =p, 
angulum vero R M N-—»($. 310). Soc pone, di- 
ftantiam puncti M , a pun&o globi terreftris A, quod 
nuclei polo verticaliter imminet, fiue angulum MK A — (D, 
radium globi terreftris KM—r, nuclei vero radium — z, atque 
vocemus tantisper angulum DMK-ó, KMB vero —y. 
Liquet iam effe MK: KD-——fin. MDK: fin KMD 
—fin.( —3): fin., vnde obtinetur zfin. ò= a fin. (D 


cof. à -acof. Ohlin., atque tang. 9— > LM q. simili 
tn. 


prorfus modo inuenitur tang. y — Dg , vnde por- 


ro deducitur cof, à z= p ar ea atqve cof. y 
rao. — yn S eraj pes 


— paroa Cun auem fit RMN-v— 
DMK- recto — 0 -r- 7, atque QMN— p= recto 
-BMK =7.— Yy, perífpicuum eft, fore cof à — fin.y 


T-E aco. O l r—acof.® Bo 
€ ~ 4T aaro. ra? et cof. y — fin. p. = Y r*-3arcoj.c Qe ut 


320) Adapremus vlteriorem noftram ditquifinionem 
cafuj cuidam qui prae caeteris attendi meretur. Suppo- 
namus nempe virgam f'rream in eo femper detineri fitu, 
vt ad horizontem fit perpendicularis, quo cafu vis 
quam nancifitur ipa eft ——A(i.a,$. 316) —P—N 
fin.-Mfin.& ($ 5810), vbi vero notandum , in for- 
mula ifta, quantitates M, N effe variabiles, atque cum 
variato loco pun&i M fimul variari. Si iam modo 
ante inuentos valores, pro fip.y ac fin.j& (orrogemus , 
erit pro dato telluris pun&o M, cuius diftantia a polo 
magnetico terreftri menfüratur per arcum A M, vis ma- 

| gne- 


pP 


9. 
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enetica quami accipit virga ferrea verticaliter erecta == 2 


N(r 4» aco. t T) — meidh 
Yr? -4-ara cof. ra cf. Oe a? n WaT oG OE : 

321) Si cogitemus virgam imminere verticaliter 
aequatori magnetico ad H, erit (p = recto — 7, vnde 
tum erit vis virgae imprefía = T E. Quoniam 
autem , fi vis poli maguetici pofitiui B, praecife tanta 
affümatur, quanta eft vis poli negatiui D, prouti hic 
füpponimus, ob diftantias HB, HD aequales ; pro cafu 
noftro. it N = M, erit expreffío modo reperta = o, 
vade virga ferrea fuper aequatore magnetico verticaliter 
erecta vim magneticam nullam adipifci potérit, — Quodfi 
vero fit (D aut = o aut = 7t , Quibus cafibus cof. (D fit 
aut -j- r aut — r, erit vis virgae magnetica =N — M. 
Imminet, dum hoc fit, virga, polis magnueticis B ac D 
ipfis. Si itaque primum fupra polum D conflituta fit, 
liquet ob  diftantiam DG minorem diftantia BG, effe 
N maius M, (i vero transferatur ipfa ad pun&um H 
fimilem ob caufam erit N minus M. Cum porro fit 
DG-BA aque BG-—DA, perípicuum eft, virgam 
fiue ad G fiue ad A conftitutam , aequalem vtroque 
caíu acquirere vim , aft in punto H contrariam cius, 
quam ad G nancifcitur. 

$22) Suffiienter itaque íam — , quid 
euenire debeat, fi virga aut fupra aequatorem , aut 
fupra polos verticaliter erigatur. Primo nempe cafu, 
omnino magnetica norm euadit, * pofteriori magnetica fit, 
ac ita quidem vt extremum ipfius infimum , vim eius 
quam. poffidet polus fubiectus, contrariam nancifcatur. 


Non- 
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Nondum autem conftat, quaenam. phaenomena orian- 
tur, fi virza ad loca intermedia deferatur. Pendet hu- 
ius rei determinatio, a cognitione non folum legis, fe- 
cundum quam actiones magneticae exercentur, fed a 
tot quoque aliis circumftantiis , wt nulla fit fpes, fieri 
poffe, vt theoriae folius ope ipfam abfoluamus. Di- 
füin&ius hoc apparébit, ifi quis ad fequenrem  difquifi- 
tionem. parum attendere voluerit: — :Demonftraut antea, 
effe. vim quam mancifcitur virga ferrea verticaliter erecta 
generatim = N fin.» — M fin. |. , €0 autem cafu, «quo ac- 
quatori imminet ipfa, et tam f(in.»—fin.qk, quam 
N= M, vnde «unc quoque wis ifta euaneftit „Si iam 
fiat tranfitus ab atquatore verfus polum A fiquet, 

1) vtrumque angulum, m ac y, increfcere, non ve- 
ro celeritate aequali, fed inaequali, ita vt 

2) «atio fn. y ad fin. p, recedendo -a ratione aequa- 
litatis, primum áncipiat .crefcere , atque maxima fiat, 
poftquum 4D eum affecutum ef valorem, vt fit cof. D 
= Vi tum were mE 

4 .T?—2G? 

3) denuo decrefcere incipiat, atque ad rationem 
aequalitatis rurfum magis magisque accedat , vsque dum 
tandem , poftquam .euanuit (D, :fiue quando ad ipfum 
polum pergentum eft, in rationem  aequalitatis denuo 
abeat 


P md 


.. Calculum haec idemonítrantem non adduco , «um 
obuius fit, atque prolixus magis, quam difficilis. 
Quodfi wero ad variationes, quas fübeunt M et N re- 
Ípiciamus, .euidens eft, in tranfitu ab aequatore verfus 
polum. 
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polum Ą, M continuo increfcrere, N vero decrefcere , 
pro certo enim (cimus functionem act.onum magnetica- 
pom , | etfi incognita ft, talem tamen cffe, vt cum 
aucta diflantia vis femper decrefat, vnde perfpicnum 
e(t, rationem. M ad N in progreffu verfus polum A 
gugeri, et ab ratione aequalitatis continuo magis magis* 
que recedere debere. | 

323) Pro varia lege huius incrementi, varius 
efe potet euentus. — Fingamus primum , rationtm 
fin. v:fin. g, tranfeundo ab dequatore ad puncum M 
increuiffe, fimul: vero affüumamus , rationem M:N in- 
cruiffe quidem interea , aft minori tamen gradu, quam 
ttio fin. y: fin. p, atque habebimus pro puncto M, 
M:N-ünv:fn p. Erit itaque M fin. pL Nûn.y 
hinc Nfin.y—Mfin p. — quantitati cuidam — pofitiuae. 
Quoniam vero ratio M:N perpetuo creícere pergit , 
ratio autem fin.y: fin p fuperato termino maximi rur- 
fum decrefcit , et in rationem aequalitatis denuo tranfit, 
liquet in vlteriori ad polum pofitiuum tranfitu , perue- 
niri aliquando ad punctum, vbi M: N eft fin.v: fin m, 
atque vis N fin. v — M fin. p, negatima. — Penitus fimilia 
in travfitu ab aequatore verfüs polum negatiuum G, lo- 
cum habere perífpicuum eft. Sub hypothefi itaque , 
quam fùb initium 6. affumfimus, in 1ranfitu ab aequatore 
ad polos, fequentia oriri debent phaenomena 
1) le ipfo aequatore.- virga nullam acquirit vim. 
2) Tranfeundo verfus polum pofitiuum, initio vir- 
ge inferius extremum quoque fit poficue, fuperius vero 
"Degatiue magneticum , tandem vero 

Pp 3) Pes- 
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3) Peruenitur ad locum , inter aequatorem ac po- 
lum , alicubi reperiundum , vbi denuo vis virgae verti- 
caliter erectae eft nulla, tumque pergendo vlterius ad 
polum 

4| virga denuo fit magnetica, fed inuerfo ordine, 
jam enim inferior ipfius extremitas negatiuum , fuperior 
pofitiuum adipifcitur magnetismum. 

Simili ratione ab aequatore verfus polum negati- 
vum virgam transferendo 

1) fub initium inferiori extremo negatiue , fupremo 
pofitiue fit maguetica. Tum aliquando 

2) ad locum peruenitur , vbi vis eius eft nulla, 
exinde vero 

5) vsque ad polum ea femper lege magnetica 
euadit virga, vt inferius extremum  pofitiuo, fuperius 
megatiuo imbuatur magnetismo. 

524) Quodfi vero in tranfitu ab aequatore ad 
polum , quamdiu increfcit ratio fin. y : fin. q, ratio 
M:N increfcat maiori velocitate, erit perpetuo ab 
aequatore ad polum M: N fin.» : in..k, hiac M fin. 
MoNÍín»r,ac vis Nfin.»—Mfin.y negatiua. Hoc 
itaque cafu euidens eit, "virgae translatae verfus polum 
pofiiuum A, inferius extremum, conflanter negatiue , 
füperius vero pofitiue magneticum exítiturum , atque fi- 
militer im tranfitu verfus polum negatiuum th inferius 
extremum pofitiue , fuperius negatiue magneticum eua- 
furum. Eatenus pertingere poteft, theoria fola, expe- 
 rimentis non fuffulta, quorum ope fola, quis horum ca- 
fuum locum babeat, determinare licet. 


452) 
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325) Qui hactenus. propofita, cum experimentis 
in vulgus notis comparare voluerit, egregium —vbiuis 
confenfüim deprehendet. | Notifümum nempe eft, fi vir- 
ga in fitu horizontali , ita detenta, vt longitudo ipfius 
ad recam in quam acus magnetica declinatoria fe fponte 
difponit, fuerit perpendicularis, admoueatur acui magne- 
ticae fuper ftylo fuo libratae, nullam oftendere ipfam 
vim , acus cufpidem aut attrahendi aut repellendi, vti 
fieri debere, ex fupra propofitis, theoriae noftrae in- 
nixis ratiociniis, concluditur. —Quodfi vero virga, in fitu 
ad horizontem quomodocunque inclinato detineatur, tum. 
que acui magneticae appropinquetur, cognitum cít, ex- 
tremum eius inferius, acus cufpidem boream fpectantem 
repellere , fuperius vero ipfam attrahere. Aft omnia 
ifta, fatis fuperque nota funt. Quod denique virgie 
yerticaliter detentae ad varia terreftris globi loca delatae 
vim attinet, experientia docuit, eum, quem $. 322. ex- 
pofui cafüm , vere in natura locum habere , vti videre 
eft apud  Celeberr. Mufchenbroek in  Differtatione de 
magnete pag. 262, qui buc pertinentia tentamina ex 
Trausactionum  Anglicanarum Num. 177, excerpfit. 

526) Suppeditant, quae hactenus confiderauimus 
phaenomena , nouum atque egregium, pro piobanda 
veritate fupra prolatae fententiae , quod globo  terreftri 
nucleus quidam  magneticus inclufus fit, argumentum. 
Non folum enim globus terrae , fimili plane modo , ac 
magnes, in acum magneticam , fiue alium magaetem 
libere fufpenfüm agit, prouti fupra docuimus, fed in 
eco quoque, vt iam perípicuum eft, magnetis partes 

Pp2 |  tue- 
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tuetur, quod ferrum iu vicinia ipfius, in debito fitu 
retentum ,  "magaeticum reddat. Quam autem ad con- 
vicionem plenariam apta videri queant haec argumenta, 
fubnaícitur tamen ex alio quodam phaenomeno, dubium 
quoddam , fententiae noftrae admodum inimicum , quod 
et me ipfum initio ambigere coegit, aft quod tamen, 
diligentiori examini fubiectum , non folum fíoluere miht 
licuit, fed etiam nouum pro íententiae meae vetitate 
mihi fuppeditauit argumentum. 

327) Dubium de quo loquor, ex fequentibus 
fübnatum eft coafiderationibus. Si nucleus terreftris 
omnes veri magnetis proprietates poffidet, non {olum 
in acum magneticam agere, atque ferrum fibi propin- 
quum magneticum reddere debet , fed etiam exípec&an- 
dum eft, vt in hoc quoque phaenomeno cum mague- 
te congruat , quod tam ferrum molle non magneticum 
attrahat, quam magnetem alium ; prouti aut heteros 
genei aut homogenei poli fibi inuicem obuertuntur, aut 
attrahat aut repellat. Facile, an res ita (e hibeat, ad 
experimentum reuocar poteft, qualia tentamina , qua 
ratione inftitui queant, breuiter indicabo. 

328) Bilancis fenfibilifümae ope exploretur pon- 
dus virgae chalybeae fortiter induratae, aft non magne- 
ticae. Tum virga ifta magnetica vi imbuutur, et de- 
nuo pondus ipfius exploretur, deorfum verfo primum , 
ipfius polo, boream fpectante, ac deinde polo ipfius 
auftrali. Si iam terrae globus eft magnes, attrahere 
debet virgam priori cafü, pofteriori vero repellere, vnde 
fequi videtur, priori cafi, pondus virgae, vltra eZ 

us, 


y 


ELECTR. AYT MAGN. IM MERSORV M. 301 


dus, quod habebat, antequam magnetica vi imbuta 
erat, augeri, pofleriori vero , infra iftud imminui de- 
bere, qui quidem euentus eo maiori iure exípectatur , 
quoniam fi in vicinia maguetis immobilis eiusmodi pon- 
deratio perficiatur, phaenomena adducta nunquam non 
contingere deprehenduntur. | 

529) Impofita deinde cymbae ligneae virga chae 
lybea fortiter maguetica , aut filum ferreum  magnetifi- 
catum, per füberis globulum conuenientis magnitudinis, 


-traie&um , aquae in vafe quadam contentae fuperficiei , 


libere innatet, atque perípicuum eft, non folum virgam 
ita conuertere fe debere, vt in meridianum magnetis 
cum cadat, alterumque ipfius extremum feptentrionem, 
alterum auftrum fpectet, fed etiam , fi vera fuerint, 
quae de magnetica globi terreftris vi afferuimus , vide- 
tur noftris in regionibus ipfim margini vafis boreali 
admataturam , neque vnquam in vafis medio quieturam;., 
fed fe fponte femper verfus marginem  borealem rece- 
pturam. Vere quoque ita fieri, fi prope vafculum - 
magnes debita ratione detineatur , experiri cuiuis facile 
licet. | 
330) Ex filo porro tenui füfpendatur globus 
plumbeus, ac fitus lineae verticalis , omni qua fieri: 


poteft cura, determinetur. Demto tum pondere plum- 


beo, loco ipfius appendatur filo, virga chalybea ma- 


 gnetica , quae libere fibi commiffa ita fe conuertet , vt 


alterum ipfius extremum  feptentrioni , alterum auftro 
obuerfüm fit. Quodfi iam vera funt, quae docuimus, 
videtur virgam a polo boreo, ipfi, fi noftris in regio- 

| i | Pp3 nibus 
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nibus tentamen inftituitur , wiciaiore, attractam , cedere 
debere huic follicitationi, ita vt pendulum verfus fcpten- 
trionem aliquantum a verticali deuiare debeat, prouti 
fieri obferuatur , dum — magnes pendulo appropin- 
quatur, F 
331) Ex bilancis tandem mobilifimae brachio 
fufpendatur virga ferrea mollis, eo in fitu, in quo fi 
ipfa detinetur, magneticam vim nullam acquirit ($. 315.) 
atque notato pondere ipĥus, poftmodum ita {ufpenda- 
tur, {i in regionibus ab aequatore notabiliter diftantibus 
tentamen inftituitur , vt alterum extremum — directe 
deorfum ípectet, fiue quod melius adhuc eft, eo in 
fitu, in quo detenta magneticam vim maximam adi. 
pifcitur ($. 316.) atque denuo ponderetur. ^ Quodfi 
iam terrae globus, prouti exípe&tare fas eíl , virgam 
in fitu pofleriori atuahat , etiam pondus ipfius. auctum 
reperiri debet. 

.$52) Quodcunque experimentorum iftorum infli- 
tuas, videbis femper fucceffü id cariturum , neque vn- 
quam manifeftum aliquod  attractionis aut repulfionis a 
globo terreftri exfertae , indicium deprehendes. Dubi- 
tare itaque fas eft, an wera docuerimus , dum globo 
terreftri magneticgm vim adícripfimus, ad intuitum enim 
jam patere videtur, alium phaenomena habere euentum, 
quam fecundum hyporhefin noftram exípectandus foret. 
In mentem quidem venire poteft, reípondere ad graue 
hoc dubium, effe quidem terreftrem globum  pracgran- 
dem magnetem , aft fimul debilifómum , et ita parua- 
rum virium, yt àturactio ac repulfio, quas exercet, 

omnino 


ELECTR. APT MAGN. IM MERSORV M. 303 


omnino fentiri nequéant. ^ Qui vero rem rite ponde- 

t , facile perfpiciet, refponfionem eiusmodi nullius fore 
morniénti, optimoque iure 4 contrafentiente reiici poffe. 
Monítrant nempe tentamina, {i terrae globus capiatur 
pro magnete, certe pro fatis generofo, non debiliffimo, 
cuius vis fentiri vix poffet, habendum effe. Partim 
enim vis directiua admodum notabilis quam acubus con- 
ciliat, partim vis fatis fenfibilis quam ferro non magne- 
tico inducit, cum fumma, magnetis terrae viíceribgs in- 
clufi, debilitate, confiftere nequit. 


$53) Quamuis itaque dubium — hocce miüaioris fit 
momenti , detexi tamen, poft diligentius inflitütum 
examen, nihil plane ab ipfo timendum efie, fed potius 
egregie inferuire, ad exiftentiam nuclei terrae magnetici 
euidenter probandam , cum in poteftate fit oftendere , 
omnia ita euenire, vti fub hypothefi nuclei magnetici 
euenire debent. ^ Supponatur, quo hoc pateícat, effe 
AB, «b, Fig CIV. magnetes binos, quorum alter 
| AB, altero gb notabiliter maior fit. Vtrique eorum, 
priori ad diftantiam BC, pofteriori ad diftantiam ġo 
expofitae effe cogitentur acus magueticae CE, ce, 
omnino fimiles et aequales, atque dico, fi acus CE, ce, 
ad eam ab vtroque magnete AB, PT remotae fint 
diftaniam , vt vires directiuae , quas accipiunt. acus iftae 
a magnetum actione, fint aequales , viri qua magnes 
maior AB attrahit acum totam CE infigniter fore: 
minorem , Yi, qua minor magnes «à totam acum cë 
axizahit. 


334) 
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334) Fingamus tantifper, quo in exemplo quafi 
quodatn ípeciali diftinctius rei huius veritas in oculos 
incurrat, exerceri actiones magneticas ea lege, vt fnt 
in ratione diflautiaram duplicata inuerfa. Pro ficiliori 
porro reddenda hac noflra difquifitione , cogitemus vim 
totam polorum FB et fb in puncta B et 2, polorum 
vero FA, fa in puncta A et a colle&sm effe, fimili- 
que ratione fingamus in acubus CE, ce totam polorum 
CD,et cd vim, in puncta C,«, atque polorum DE, 
de vim, in puncta E,e, coactum effe, vt (c vires a 
polis magnetum DB, «xíutae, quafi punctis C, c, ct 
E, e, adplicatae efnt, confiderari queant. — Su ppofitis 
iftis exprimamus diftantiam BC per A, bc per a, lon- 
gitudinemque acuum CE ac «e dicamus &. — Fluidi 
porro magnetici quantitas, in parte FB aut v'tra nae 
turalem abundans, aut infra eam deficiens , prouti FB, 
aut polus eft magnetis AB pofitiuus aut negatious , 
indicetur per M, fimilique ratione, fluidi quantitas in 
parte fó aut abundans, aut dcficiens, vocetur m. 


335) Liquet hic primum, partim ex füppofitione 
nofira, partim ex iis, quae Cap. [ docuimus, effe 
vim quà puncum B attrahit punctum acus C, ad vim, 
qua alterius magnetis punctum 2, trahit acus ipfi ex- 
pofiae punctum c, vti 5» ad 3. Quoniam perro , 
in acu magnetica CE atque ce materia magnetica , ex 
parte negitiué. magnetica. expui, omnis in partem 
pofitiue magneticam  propulfa eft, jita vc exacte. tanta 
fluidi magnetici quantitas in altera parte abundet, quan- 
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-titas in altera parte abundet, quanta in altera deficit , 
perípicuum eft, effe vim , qua attrahitur punctum E 
a polo D, ad vim , qua punctum E ab «eodem ifto 
polo repellitur, vti zs ad gr., vnde fi prior vis 
expri. ponatur per -5, poflerior exprimenda erit, 
per c s jp. Simili ratione, vis quà m" b re- 
pellit: puncum e, reperietur — E BEC . ' Si iam vim 
totam, qua acus CE trahitur a polo B, eruere. velis 
mus , patet, quopiam punctum C ab iplo vi — 4 at- 
trahitur, punctum vero. E, vi = gp- D repellitur , 
effe vim totam actum verfus B follicitantem — 4s -ge 


(a4 3)n 
vis vero, qua polus 5 attrahit acum ce — argumen 


tatione reperitur — H — GFI 

336) Euolutis fic formulis, quae- vim attraĝri- 
cem polorum. B et b exhibent, inquiramus lam quo- 
que in quantitatem vis directricis ; quam acus CE, ce, 
ex polorum i(torum actione nancif.untur. —  Ponamus 
ea propter acus CE, ce, a fitu fuo parumper detur- 
bari, vt angulos CDG, edg, cum re&is DD, 42 ine 
cludant , quos angulos aequales effe fupponamus , ac per 
Q: exprimamus. Quo iam eruamus, quamnam inter 
fe feruént rationem vires, quae acus CE, ce, ad rectas 
DB, db retrahere nituntur, fequenti ratione proceda- 
mus. Liquet ex antea traditis, pun&um G attrihi a 
polo B, fecundum dire&ionem GI. Ob angulum. au- 
tem CDG- admodum paruum , tam directio vis GI, 
tectae DB parallela, quam vis qua trahitur pun&um G, 
Qn | q vi 
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vi qua trahitur punctum C aequalis poni poteft. Si- 
mili ratione: punctum Hi, a polo B, vi eadem, quz 
punctum E, in directione HM, rectae DB parallela re- 
pellitur. Refolutis iam viribus itis GI, HM, in vires 
binas., alteram. acui  parallelam , alteram. pus normalem, 
priori nempe in: vires KG, PG, pofteriori in vires 
BL, HN, patet vires parallelas GK ac HE, ob im- 
mnobilitatem puncti D: abforberi , vires vero GP atque 
HN, confpirare ad acum in retam DB retrahendam, 
vnde ipfe fimul fumtae, vim. totam directricem acus 
componunt. Eft autem, eb  GI:GP= x: fin. (, 
. vis trahens fecundum: G-P = e 2. atque fimilem ob 
eaufim vis- repellens fecundam HN = E m , vnde 
concluditur tandem vis tota acus directiua, aequalis: 
(+a acm) fin. D. — Iisdem argumentis reperitur vis 
dire&iua. acus ce, magnetis minoris ab actioni expofitac: 


= t eI EU) fin. Q.. 


357) Liquet ergo, fore vires directrices ,, quas 
acubus CE, ce conciliat actio polorum. D et 2, aequa- 
les, quando et M (às -- (kat ) — m [os -ó- Gg)» 
fiue fi fuerit. M: m = (ze -+ a: um) 
Quodfi autem. füpponamus , rationem iftam inter M ac 
m, acu locum habere, erunt quidem vires directiuae 
acuum aequales, aft nihilominus vis qua maioris ma- 
gnetis polus B attrahit acum totam CE, notabiliter 
minor erit, vi ea, qua minoris maguetis polus b, acum: 
ee allicit. 


333) 
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338) Pro lacùlentiori :huius rei «comprchenfione , 
ad exemplum quoddam numericum -deueniamus. Ex- 
primamus ea propter be — a per r, fitque CE=ce 
—bzco,x BC vero =A, fiat fücceffiue — 10, 100, 
1000, «etc. rationem autem inter 34, quod, itidem — vni- 
tate exprimimus , ac M, ponamus eam affumi, vt vi- 
aes directrices, quas acus CE, ce, ex -polorum B et £ 
4Ctione naucifcuntur fint aequales. .Reperiuntur tunc pro 
"ribus attra&ricibus valores, quas fequens tabula 
æxhibet. mM 
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Si ergo dentur quatuor magnetes, quorum vires abfolu- 
tae funt, vti I, 92, 9141, 913314, atque fimiles 
acus magneticae diftent A quatuor magnetibus iftis, in- 
teruallis quae fünt, vti x, xo, 109, I00Q, vis quidem 
dire&iua omnium iftarum acuum erit eadem, afl vis 
qua maior quiuis magnes attrahit acum , fibi expofitam, 
totam, infigniter minor erit vi, qua minor magnes acum 
allicit. — Neglectis enim {x notis. decimalibus vltimis, 
funt vires itae, vti 1736, 18r, r8 eta. 

4489) Sufficienter exinde iam liquet veritas theo- 
Tematis $. 331 propofiti, fimul vero fine negotio con- 
cipitur, fi magnes AB infinite maiores quafi poffideat 


wires, quam alter 45, atque acus CE a priori ad im- 
Qq 2 Amen- 
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menam , faltem admodum magnam diftantiam remota 
ft, eandem. quidem ipfam oftenfüram vim d're&tiuam , 
quim poffidet acus ce in vicinia magnetis minoris 25 
eon(ütuta , aft vim qua maior magnes AB attrahit 
acum CE, fore hoc cafu infinities quafi minorem , vi 
ea, qua acus a magnete a2 attrahitur, hincque iníen- 
fibilem prorfus. euadere. 

340) Quod. latius iamm commonftraui, a vis di- 
rectiuae quantitate, ad: quantitatem vis attractricis a ma- 
gnete exfertae , concludi non poffe, fed potius maioris 
molis, geaerofiorisque indolis magnetes ,  acubus valde 
remotis, vim: fatis. fenfibilenv diređtiuam impertiri poffe, 
quamuis vis attractiua ipforum ad fenfüar prorfus. euanefcat, 
idem locum quoque habet quoad vim magneticam, quim 
virgis ex ferro nog magnetico conítantibus, inducere 
folent magnuetes. Si nempe magneti minori ab, ad- 
mota. fit talis virga ce, ad: diftantiam. 5c; fimilisque. ac 
aequalis virga alia CE exponatur magneti maiori AB, 
ad diftantiam BC, dico, etfi diftantiae be, BC ita ele- 
cae fint, vt vterque magnes, vtrique virgae eundem 
magnetismi gradum inducat, maiorem: tamen magnetem 
virgam CE. vi multo minori attra&uram , eai qua mi- 
nor magnes virgam ce attrahit. Pendet nempe quan- 
titas vis magneticae , virgae communicatae, a vi, qua 
magnes inm particulas fluidi magnetici in virga conten- 
tis, agit. Si ergo hypothefes atque denominationes 
fupra víurpatas , hic retineamus, erit circiter vis quam 
exíerit magnes, minor ab ad maigneticam reddendam 
virgam. c£, ad. vim, a maiori magnete. AB exerci- 

tam, 
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nm, vti i; ad 42, quae vires, productique per ipfas 
magnetismi gradus, erunt aequales, fi fuerit M: IA: 
.4*. Quoniam vero tum virgae CE, ce, eundem 
magnetismi gradum adipifcuntur , erunt vires quibus a 
polis B et b attrahuntur , vti M (i + xg) ad m 
(a -+ qeu  Qpodí itaque denuo ponamus m= 1, 
4I, atque affumamus A fieri fuccefhue 10 , 100, 
looo. etc, M vero ita femper determinari , vt vires 
dd magneticas reddendas virgas CE, ce tendentes fiant 
aequales , reperientur vires aitractrices ; quas fequens 
tabula exhibet. 


A { r: f IO | 100 | 1000 
M | I | IOO | 10000 | ICOOCOO 
Vis magnetica | | | | | 
virgae.. E I 
I$ 
y | putem 


attractrix 


quae vires attractrices „ neglectis fex locis vltimis , funt 
proxime , vti 1756, 197, 20, 2. Liquet itaque 
iun fimiliter vt antea, magnetem maiorem equidem 
ferro longius ab ipío remoto , eundem impertiri poffe 
mopigncticae vis gradum, quem minor magnes ipfi in 
minori largitur diftantia , alt vim attractricem , quam 
tunc exferit maior magnes , vi attractrice minoris jin- 
figniter effe minorem , immo contingere pofle, vt ma- 
gnes fortifhmus ,, ad valde magnam diftantiam ab ipfo 
remotae virgae, fatis fenfibilem imprimat magnetismi 
gradum , aft nihilominus fenfibiliter ipfam non attrahat, . 


Qqs $41) 
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541) Non vereor lectoribus dubium exinde fub- 
eritarum , quod fictam hic affumferim hypothefin , 
quafi lex actionum magneticarum ea fit, vt inuerfim 
quadratorum diítantiarum rationem fequatur facile nem- 
pe quiuis perfpiciet , prorfus fimilia locum inuenire , 
quaecunque tandem vera fuerit actionum — magneticarum 
lex , modo talis affüumatur , vt cum crefcente di(lantia , 
actionis quantitas decrefcat. Neque ea mente legem 
iftam hic fuppofui , quafi ipfam pro vera naturae lege 
babeam , fed vt in determinato quafi quodam exem- 
plo, ope numerorum determinatorum diílinctius omnia 
in oculos incurrant. De caetero luculenter iam patet, 
quomodo paradoxum iftud phaenomenon, quod theoriae 
noftrae, de nucleo maguetico terrae globo inclufo omni- 
no contrarium videbatur , quod nempe nucleus ifte , 
infignem equidem vim  direcricem , atque aümodum 
fenfiblem vim , ferramenta mollia magnetica reddendi , 
Oftendat , aft nullo tamen indicio vim ferri attraári- 
cem prodat, explicandum fit. Si nempe afflumamus 
nucl um terreftrem effe magnetem praegrandem , ma- 
gnarumque virium , fatis jam patet , poftibile cfle , vt 
ad immenfam diftantiam ; ad quam nos, üperficici tet- 
reftris habitatores ab ipfo remoti fumus, vim fuam fen- 
fibiliter extendat, notabilemque quidem acubus magne- 
ticis vim directiuam , ac virgis ferreis, in debito fitu 
detentis vim magnetcam impertiatur , non obfílante ta- 
men co, et alios magnetes et ferramenta non mague- 
fica. tam debiliter aut attrahat aut repellat, vt actio 
ita in fenfus amaino incurrere nequeat. 


342) 
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$42) Ex iisdem: hisce principiis , alius cuiusdam 
phaenomeni , quod a diligentioribus quibusdam magnetis 
ebferuatoribus annotatum memini, ratio , luculenter pa- - 
tet. Diftuguunt -nempe naturae fcrutatorum quidam , 
Jpbaeram  acliuitatis magwtum , a fphaera attraétionis. 
Pro fphaerae actiuitatis nempe radio affumunt, diftantiam 
€x qua magnes in verforium  magneticum | fenfibiliter 
agit, fphaerae vero attraétionis extenfionem determinant, 
ex diítantia, ad quam magnes in ferrum mobilifmae 
fibrae appenfum, fenübilem attractionem exíerit, per- 
hibentque vlterius, experientiam docere, quod genera- 
tim fphaera actiuitatis magnetum longius fe extendat , 
quam íphaera attractionis , differentia vero ifta inter 
 diftantias , ad quas vtraque fphaera fe extendit, eo ma- 
for reperiatur, quo maior, maiorumque virium ma- 
gnes , experimento adhibetur. Quam apte autem ifta , 
«um expofita hactenus theoria mea confentiant, tam 
clare patet, vt etiam negleéta vlteriori huius rei difqui- 
fiione , vix fore qui dubitet , veram. me  phaenomeni 
caufam inueniffe , confidam. 

343) In viam iam reuerti poffumus, a qua du. 
bii folutio nos deduxerat. Plurima dantur phaenomena, 
exinde , quod terrae globus ferramentis ferreisque cor- 
poribus, circa füperficiem terrefttem reperiundis , mae 
gnetiimum communicare valet, oriunda, quae mirabi- 
lia quidem femper, et explicatu difficilia habita funt 
.a naturae peritis, e noftra autem theoria tam prono 
nexu profluunt, vt diligentiorem pertractationem abunde 
Riereantur. In magnetismo primum fípontaneo , quen 

ex 
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ex actione nuclei terreftris virgae ferreae nancifcuntur , 
differentia quaedam — obíeruatur , prouti. experimento , 
vel virga ferrea mollis, vel indurata adhibetur. —Vir- 
gae enim ex ferro molli conítantes, ia debito fitu de- 
tentae, multo viuidiorem nancifcuntur magnetis um , 
quam induratae , fic vt experientia tefle, magnetismi 
gradus, rationem duritiei inuezfim quodammodo íequa- 
tur, et magnetismus generatim &o debilior fit, quo 
durior eft virga, in virgis autem , fummo qui produci 
poteft duritiei gradu praeditis, quales funt, qu:rum du- 
rities vitri duritiem atque fragilitatem aemulitur (Afafe 
Darf) vix aut parum admodum fit fenfbilis. Non 
autem  longinque quaerendae fünt, phaero:neni iftius 
caufae. Cum nempe in ferro molli fluidum magneti- 
cum facile , in duriori difficulter moueatur ; magnetismi 
vero communicatio in propulfione fluidi magnetici ab 
vno virgae extremo verfus alteram , confiftat ; omnino 
materiae magneticae particulae molliori ferro inclufae, 
&mpulíüi a terrae globo exercito, facilius obtempera- 
bunt, quam in chalybe duriori. Eadem de caula, vti 
jam fupra annotauimus, im vicinia magnetis cuiuscunque, 
corpora ferrea mollia , maiorem quam duriora, coníe- 
quuntur magnetismum. E 
544) Virga ferrea AB Fig. CV, quae antea 
nullo magnetismo imbuta fuit, aut in fiu verticali, 
áut alio conueniente detineatur. Si tum inferiori ipfius 
extremo B acus magnetica appropinquetur, hoc, pro- 
vti iam ex füpra traditis conftat, inftituto in boreali 
terrae parte experimento , acus apicem borealem repel- 
lit; 
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fit, atque auftralem attrahit. Si vero acus fuperiori 
extremo A admoueatur , prorfus contrarium contingit , 
ia nempe extremitas borealem acus polum attrahit , 
atque aufiralem repellit. — Conuertatur iam virga, vt 
in fitum ġa perueniat, atque extremitas A , quae an- 
tea fuperior fuerat, iam inferior exiftat, et -obferua- 
bitur, vtramque extremitatem protinus vires contra- 
rias, quam antea habuerat nactam effe ,. extremitas 
enim 4 iam acus cufpidem borealem attrahit, ac au- 
ftralem repellit, altera. vero extremitas 5, borealem re- 
pellit et auftralem attrahit. Mirabile vifum fuit in ten- 
tamine ifto naturae ícrutatoribus, repentina ea, quam 
virga patitur mutatio , extremum enim D, quod pri- 
snum virgae polus boreus exiftebat , conuería virga, 
momento citius in auftralem , ac extremum À , quod 
auftralis fuerat polus, in borealem conuertitur. Facil- 
lime autem rei ratio ex theoria noftra deducitur. Con- 
verfa enim virga, polum terreftrem cui obuertitur , 
ad contrarium virgae inducendum (tatum , quam antea 
habuerat , niti, per fe patet, vnde mirum non ef, 
quod in momento produdus magnetismus, a vi con- 
traria aequali, in momento quoque deítruatnr, virgae- 
que contrarius ftatus inducatur. 

345) Annotaui fupra virgas ex duriori chalybe 
conmftantes , etâ in debito collocentur fitu , | nihilominus 
non nifi debilem acquirere magnetismum , ex nuclei 
terreftris a&ione, atque caufam huius rei iam antea 
tradidi. Docuit vero experientia methodos aliquas, 


quarum ope, etiam duriores virgae maiorem, et valde 


Rr notabi- 
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notabilem: magnetismi gradum  nancifuntur.  Longior 
primum: mora in: conuenienti fitu, hoc efficere ` valet. 
Si enim: debite. collocentur virgae ferreae duriores, aut 
alia corpora , recipiendo et coníeruando. magnetismo: 
idonea, atque: admodum: diu, per annos puta integros. 
immo: per fecula relinquantur in fitu ito, infignem ac- 
quirere magnetismi gradum deprehenduntur ,. immo. fae 
pius obfíeruatum legimus, corpora eiusmodi, fi per plura: 
fecula immotain:. debito: fitu perftiterunt, tantam nacta. 
effe vim, vt magnetibus naturalibus. generofioribus- ex: 
fodinis. erutis , plane non cederent. Phaenomenon au- 

tem. iftud omni carere. difficultate fatis. apparet, non - 
enim. valde mirandum., cum: globus terreftris continuo 
ad. magneticam reddendam. virgam, quamdiu haec im 
debito fitu perfiflit , tendat, maiorem, hanc vim, ef- 
fecum confequi, fi per annos complures. immo. fecula, 
perpetuo agere pergat, quam. paucis momentis produ- 
cere. valet. 

346) Nom omnino hic reticendum eft pliaeno- 
menon fequens, quamuis caufa ipfius admodum fit ob- 
via. Poftquam virga ferrea , aut: aliud quodcunque cor- 
pus ferrei. generis. poft diuturnam in debito. fitu perfe- 
verationem , notabilem magnetismi gradum nata eft, 
conuertatur ipía, vt fitum prioris directe contrarium ac- 
quirat , atque alius tum erit euentus , quam in tenta» 
mine, quod $. 542 defícripfimus. Magnetismus enim: 
virgae , non protinus vt inibi inuertetur, fed potius fi 
extremitas A. auftralem , B boreadem nacta erat ma- 
gnetismum , etiamfi conuertatur virga, nihilominus, 

T | quod 
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quoduis extremum eim quem poamdèt magnétismum 
wetinebit. Phaenomeni caufa facile eruitur, per fe enim 
patet , effe&um , quem continua vis cuiusdam, per lon- 
ginquum tempus protračta actio produxit, a vi aequali, 
ad contrarium producendum ftatum tendente, momen- 
to deítrui non poffe. Jd interim fine negotio liquet, 
fi virga in inuerfo fitu admodum diu relinquatur , -non 
folum vim quam nacta «rat poft longioris temporis 
effluxum, ánfigniter debilitatam , tandemque :omnino dee 
ftructam iri, immo fieri poffe, wt poftquam  deletus 
eft omnis maguetismus, quem prius adquifiuerat, in op- 
pofitum poftea ftatum virga reducatur. -«Contingere ta- 
inen hoc non poffe, mifi wirga in fitu inuerío diutius 
wetineatur , quam erecta ftetit, :;perfpicuum «eft. Con- 
cipitur quoque €x iisdem iftis principiis fine negotio , 
cur magnes in pofitione tali, wt auftralis ipfius polus 
boreum terrae , ipfius wero boreus auftralem terrae po- 
lum refpicit, .diu detentus , infignem  wirium fuarum 
faciat iacturam , € contrario autem augeatur aliquantum 
apfius vigor, fi boreus ipfius polus, werfus iboream , 
auftralis verfus auftrum «conuertatur, diuque magnes in 
fitu ifto .detinceatur. Aft per fe haec fatis obuia funt, 
«nde ad maioris momenti phaenomena pertractanda 
iranfeamus. 

347) Terrae wifceribus, non profunde infra fuper- 
ficiem immerfum effe cogitetur, ftratum ef Fig. CVI 
Æx minera, ferro fatis «euoluto , :diuite «conftans, €t 
d abcd fit nucleus terrae magneticus , liquet ex antea 
$raditis, tendere actionem ipfius, ad asmineram iftam 

Rr 2 mague- 
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fhizueticamr reddendam. — Quodí; ergo actio iffa per 
inmenfüm tempus , feculaque plurima conftanter agere 
pergit, tanto hoc ftratum gradu magneticum | euadere 
poterit, vt partes ipfius ex fodina erutae , geaeroíanr 
eftendant vim magneticant, modo minera ex qua ftra- 
tum conflat acquirendo. ac conferuando valido magne- 
tismo fatis aptum fit, Puto hunc effe ortum magne- 
tum mturalinw, qui ex ferri fodimis ia lucem quoti- 
die protrahumtur. — Fodinas enim noltras, quae quippe 
parum. infa terrae fuperficiem  defcemdunt, fatis profun- 
das effe, vt ad ipfum faepius antea dictum — nucleuny 
pertingant ,. omni carere verifimiltudine videtur. Enui- 
dens vero non folum» eft, oriri deícripra ratione po- 
tuie mineras magneticas , fed etiam , fr vti Phyfico: 
rum plerique putant, hodie adhuc generentur metalla, 
dubitari nequit, di&a ratione adhuc quotidie nouos ge- 
nerari atque produci , in terrae vifceribus, magnetes, 
Dubio itaque carere videtur fententia mea, omnes, 
quos vnquam ex terre abytis in lucem prottaxit per- 
tinax hominum lebor magnetes, defcriptz ratione s 
natura productos fuiffe. 
348) Dubium vero füboriri poteft le&oribus eits 
ca fententi'm ifam, quod et mihi ipfi fe obtulit , 
quodque dum diluere conatus fum , non folum ad ple- 
nariam ipfius futionem, fed et ad inuentionem quan- 
dam non inelegantem , qua naturalium mMagnetum virc$ 
ad gradum  inconfüetumr adaugentur , peruenire miki 
contigit. Si nempe, qme de magnetum mturalium 
ortu allerui, vera lumantur , quaefüo: inftitui poterit , 
qui 
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qüi fiat, quod non omnis ferri minera ex terrae viíce- 
ribus eruta , magnetica vi pollere deprehendatur. ^ Vis 
detur enim explicationem meam ortus magnetum natu» 
ralium eius effe naturae, vt inde confequens fit, nule 
jum corpus ferrei g neris diu in eodem fitu perfiftere 
poffe, absque eo, vt notabilem vim magneticam ac- 
quirat. E contrario autem , notiflimum eft, inter in- 
numeras minerarum ferri fpecies, non nifi paucas dari, 
quibus natora maguücticam vim; impertita eft. Videtur 
itaqae theoria ad confectaria deducere , quae experien- 
tiae non fatis funt confona. | 
549) Diftnguere folent fcriptores mineralogi ; 

ferri mineras, iu vefraciavias , et non rejractarias , 
quarum vocem pofleriori eas indigitant , quae absque 
vltcriori praeparatione , prouti ex terrae gremio protra» 
huntur, vel in fruftis maioribus, vel faltem in puls 
verem (íuotiliorem  comminutae a magnete attrahuntur , 
priori veio eas intelligunt, in quas, iisdem {ub cir- 
cumftantiis magnes nullam exercet actionem. Confie 
deremus primum aliquantum maiori folertia minérarum, 
quae refractariae vocantur, naturam. Cum fupra do. 
euerim , idoneisque argumentis probatum dederim , m1« 
gnctem non attrahere corpus vllum , nif alium ma. 
gnctem , i. e, corpus, quod vel alionde, vel per fo- 
hım ad magnetum cuius actioni exponitüut , appropin. 
quitionem , magneticam vim adeptum eft, rite fequi 
ex theoria mea perfpexi conf.&urium hocce, quod 
pinerae ferri refractaride ,  recipiendae vi rmagneticae 
omnino fint inidoneae. Facile itaque concepi caufam , 
Rr 3 cur 
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cur tot dentur genera ferri mincrarum , quae quamuis 
per fecula plurima in terrae gremio fepulta lacuerint , 
nihilominus a diutina nuclei terreftris actione maevetiss 
mum acceperunt nullum. (Cum enim ferri minerae 
refractariae omnes , ad magnetismum recipiendum pror- 
fus (nt.ineptae, mirum non eft, quod ex terrae vi- 
Áceribus erutae, wi «uius "e non dunt pollentes 
nunquam deprehendantur. 

350) Circumfpecti naturae fÍcrutatoris officium 
credens, ne temere theoriae , quocunque ilia weriümi- 
litudinis gradu effulgeat , fidem habeat tantam, vt ve- 
ritatem confe&tariorum ipfius ad experientiae lancem ex- 
plorare negligat , inquirere volui , an experientiae quo- 
que teftimonio comprobetur , quod minerae ferri refra- 
€tariae omnem magnetismi acquifitionem penitus refpuant. 
Datur ex genere refraĝariarum ferri minerarum quae- 
dam Haematitis fpecies, quae (S agfop[f appellatur. 
Fruftis aliquibus huius minerae figuram parallelipipedam 
longitudinis vnius circiter pollicis cum dimidio ,  latitu- 
dinis linearum 2 , ac craffitiei ł lineae induxi, ipfisque 
ope éfortifhümorum magnetum artificialium , more in 
Capite antecedenti wberius defcripto , magneticam vim 
conciliare laboraui , aft quicquid egerim, fruftraneos effe 
conatus meos obferuaui. Acceperam porro ab amico, 
minerae ferri fpeciem quandam , ex Sibiria wt creditur 
apportatum , quae a natura ipfi, figuram regularem, 
parallelipipedi rectan;ularis accepit, quaeque erat ex ge- 
nere refraCtariarum , neque enim maiora ipfius fruftra , 
neque puluis ipfius fubülifhmus a magnete , etfi fortis- 

|. fimo 
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fímo attrahebatur: Huius fruftum , methodo antea de. 
ftripta, pofui inter duos magnetes artificiales: forti(Timos,. 
atque per dies aliquos in hoc fitu detinui , aft irrito 
rurfu$ conatu; Elapfo enim hoc tempore, acquifiti in- 
terea. magnetismi ne minimum quidem dedit indicium.. 
Satis, experimentis iftis fuffuültus , me ab errore fecu- 
pun exiftimo:, fi conclufionem a theoria füppedita- 
tm, quod omnes ferri minerae refraétariae ad reci- 
piendam vim magneticam fint ineptrae , indeque oriatur; 
quod terrae gremio: per faecula inclufie nunquam ipfam» 
nancifcantur, tanquam. veram et experientiae Mid i 
im pofterum affumam.. 

351) Quanquam. itaque expedita iam fit res , 
quoad. mineras ferri refractarias, dubium tamen füpereffe 
poteft, circa alterum minerarum genus, quae non re- 
fractariae vocantur. Quoniam enim hae a magnete 
attrahuntur , iubet nos concludere theoria , nancifi ipfas 
poffe, atque nancifi actu dum a magnete trahuntur, 

vim magneticam. Cum. ergo recipiendo magnetismo 
idoneae fint, videtur, a continua magnetici nuclei 
actione neceffario ,, dum gremio terrae inclufae erant 
ipfe , magueticam vim adipifci debuiffe. Videtur hoc, 
eo minus dubio obnoxium , cum etiam per experien- 
tiam oftendi facile poft, mineras omnes eas, quas 
trahit magnes, magnetica vi imbui facile poffe, Aft: 
auferre , quae hinc nafcuntur dubia, non admodüm dif- 
ficile eft, modo: quis ad. fequentes. confiderationes. parum 
attendere. voluerit. Eft primum per fe euidens,. in pro- 
prietate. ifta , quod. minerae ferreae. fint. non. refractariae;. 

fiue 
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fiue quod attractioni magneticae obtemperent dari poffe 
graduationem quandam. Facile nempe concipitur , dari 
pofle mineras alias, quae admodum paruo, alias quae 
maiori maiorique gradu fünt non refra&ariae. Genera- 
tim vero, fecundum theoriae noftrae principia, quo 
minori gradu trahitur corpus a magnete, eo minorem 
quoque, ab actione maguetica datae magnitudinis, vim 
magneticam adipifcitur, Ex numero itaque miüerarum 
non refractiriarum erunt quaedam , quae non ni(i ad- 
modum debilem magneticae vis gradumi acquirere pos- 
funt , aliae , quae maiorem , magisque in fenfus incur- 
rentem vim nancifcuntur. —— Priorum vis magnetica per 
rudiora tentamina obíeruari non poterit, neque manifefto 
in fenfus incurret, nifi maiori cura atque folertia explo- 
rentur. Hae itaque, quoniam partim ordinario non 
nifi a metalli fofforibus , rudi hominum genere, ac lue 
cro potius, quam phyficis difquifitionibus intento tra» 
Xtantur, partim quod Phyficorum forte nemini hacte- 
nus in mentem venit, íüfpicari, quod magnetica vi 
ipfae polleant, atque experimenta pro explorinda hac 
rc inftituere , pro omnino inertibus vulgo habentur, 
atque penitus negliguntur. Iftae itaque minerae folae , 
quarum vis magnetica tanta eft, vt rudiores etiam fen- 
fus feriat, pro magueticis vulgo habentur, ac magnetum 
fub nomine venduatur. 

852) Fundamento non deftitutam effe füfpicionem 
hanc meam , docuere me praeter alia, quaedam qui- 
bus inftituendis Sibirica quaedam ferri minera non re- 
fracbaria occafionem praebuit, tentamina. ^ Oblata mihi 
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efi minera ifta fub nomine Kammerg, atque quan- 
dam cum haematite ipfi intercedere affinitatem , füfpi- 
cor.  Fifllis eft ipfa in laminas tenues, atque colore 
praedita metallico nigricante :ferrngineo , contrita vero. 
puluerem füppeditat rübicundum , quem db ‘haematite 
contrito vix .diftingueres. In -hoc tamen ab haematite 
admodüm differt , quod :puluerem ipfius magnes fenfibi- 
liter (trahat. ‘Statim .fufpicatus fum , ,mineram hanc 
fore .magneticam , -neque fefellit ;me - fufpicio ; mea. .Cum 
-en'm ipfam .explorarem ;ad acum :magaeticam mobilis- - 
fimam , obferuaui .quoduis ipfius fruftum , etfi, quantum 
Ício, nunquam :magnetem .olfecerat , fatis 1enfibilem 
.arttractionem ac repulfionem , „ex veri magnetis more 
.exferere. Rogo Phyficorum ;eos, „quibus :tempus et 
(Drcafio 'füppetit, vt idem -examen ,in aliis ferri mineris 
mon refractariis, . quae ;vulgo  magneticae ;non ‘habentur, 
iinftituant , „atque ;procul dubio , innumeris exemplis de 

fententiae- meae veritate - .€onui&i :reddentur. 
853) Alia -quae ;huc 4pectat ;corfideratio , non re- 
.ticenda eft. Supra annotauimus ferrum molle , equidem 
recipiendo infigni: magnetismi -gradui , .aft non confer- 
.yando ipfi aptum ;effe.  ;Dantur ;itaque forte et fèrri 
minerae , eandem , «vt ‘ferrum molle habentes. indolem, 
quod magneti expofitae infignem adipifcantur vim, pro- 
tinus vero dum a magnete ,remouentur , ipfum aut 
omnem , aut maximam faltem partem perdant. Hae 
itaque erunt non refractariae , et a magnete infigni vi 
attrahentur. — In gremio quoque terrae fodinisque in- 
«clufae fine dubio fatis magnam atque fenfiblem vim 
55 magne- 
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fmagneticam poffident, aft erutae , alioque in fitu cof. 
locatae , ftatim vim iftam perdunt. Ex harum genere 
mihi effe videtur arenae nigrae genus quoddam , quod: 
per totum terrarum orbem , praecipue vero circa maris 
Httora admodum frequenter reperitur.  -Fortüter areng 
ifla a maguete, minimumque eodem gradu, ac ipis 
ferri limatura trahitur , aft in tubum conftipata, atque 
magnerificata, parum magneticae vis accipere depre- 
henía eft. 

554) Quanquam hactenus prólata ,. omnia: quae 
füboriri potuere dubia penitus delere, apta fint, non 
tamen in ipfis acquiefcere potui. ^ Auidus eram inqui- 
rere, vnde exoritur notabilis ifla minerarum feiri di> 
verfitas, quod aliae magneti omnino non obediant, aliae 
attractioni magnueticae facile obtemperent, atque magne: 
ticam vim lubenter füfcipiant. ^ Non accufandam effe 
minerarum ferri refraétariarum pauperiem , quod quidem 
in mentem venire pcterat , facile perípexi, dantur 
enim ex hac claffe, quae metallo admodum diuites 
funt. Talis eft v. g. haematitis fpecies, Gilagfopf 
dicta, de qua fupra lecutüs fum , cuius fecundum ar» 
tem tractatae centenarius, vsque ad octoginta libras 
metalli puri reddere folet, ^ Recordabar autem perhibere 
metallurgicos fcriptores plerosque ,  Phyficorumque com: 
plures, mineras ferri refractarias magneti reddi obedientes, 
fi vel in igne carbonum aperto ad candorem vsque 
igniantur , quod toffen vocant, vel in crucibulo , ad- 
dito phlogifto aut inflammabili quocunque ad candorem 
Ysque vrantur, Fentamen itaque inftituendum effe ra- 
M tus, 
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tus, mineras refía arias $. 348. dicas, haematitis 
nempe, mineraeque Sibiricae fruftum ; inter carbones 
fortiter candefeci , atque frigefada , non folum a mas 
guéte attrahi obíeruaui , fed etiam admodum .fenfibilem 
ipfis magnetismum , ope magnetum artificialium , — vfür» 
pando methodos in. Capite antecedente defcriptas , con- 
ciliare potui. Manifeflum itaque fic quidem erat, igni- 
tionem , aut cum addito phlogiflo : vflionem , mineras 
refractarias , magnetismo recipiendo reddere idoneas, att 
quanam «ex ratione hoc contingat, quaeque fit mutatio 
ifla, quam ignitio mineris inducit, cuiusque ope ma- 
gneti obedientes redduntur , nondum fatis conftat. Va- 
xia circa hanc rem meditatus, in hypothefes incidi, 
kon iudicio, in rebus mineralogiam Ípectantibus, me 
magis expertorum , lubens fubmitto. | 
355) Sünt mea ex mente minerae ferri non re- 
fmóarise, quae ferrum perfe&um , in forma metallica. 
gediegen Gifeg) includunt , eGA autem, in, 
Quibus ferrum non perfectum , . fed parte quadam con- 
flitutiua orbatum , fiue vt ita dicam, | minerali(atum , 
—geperitur. Non ignoro ex fententia plerorumque. Mi- 
neralogorum ferrum nunquam perfé&um atque forma 
metallica praeditum , ex fodinis erui, a(t liceat mihi 
regerere , quod neque per experientiam , neque per ar- 
gumenta , quae ordinario proferri folent, fatis haec fen- 
tentia confirmari mihi videatur. Quod quidem primum 
experientiam  fpedat, früftum ferri purum atque nati. 
vum , quod poffidet Dominus M arçgrauius, Academiae 
regiae Ícientiazmm Berolinenfis Chymicus Celeberrimus , 
| » $2 - pofübi- 
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poffibilitatem — exiftentiae ferri natiui penitus: extra. dit- 
bium ponit. Quodfi vero quis putet,. fen(aum: teftimo-- 
nio contraria me docere, dum: affero: magnetes- natüra-- 
les; aliasque: mineras: ferri: non: refractarias- ferrum: per? 
fectüm continere, rogo- vt. is- confiderare. velit: fequentia.. 
Fieri. poteft vt in: mineris: iftis, minimae ferri puri: 
particulae, ita; lapideis, terreftribus ,.. aliisue: peregrinis: 
permixtae: atque: obductae. finr, vt: quáeuis- particula: fo 
litaria. tam: parus fit , atque: a. peregrinis- ita». occultata}, 
vt.neque: nudo;. neque: armato. oculo: facile percipi queat.. 
Accidere: hoc interdum. in: auro, metallo:, quod nun: 
quam» nifi: purum: atque. natinum reperitur, notiffimum: 
eft. tumque: aurum: lapidi: infperfürn. (eittgeforenae effe: 
dicere folent: Quod. deinde argumenta. quibus- potfibiliz- 
tas. ferri perfecti. atque natiui ex: fodinis. ceruti, impu 
guátué^,; fpecat,. defümi: ipfa folent, ex mag COr- 
ruptibilitàtis ferri gradu.. ^ Cuiuis enim. foluenti , quod- 
cunque. illud: fit, immo: ipfi: aquae; communi., parum 
negotii- creat. ferrum: purum: deftruere ,. formariqüe me~ 
tallicam: ipfi. demere: ,, vnde: videtur, etfi fingatur,. fer- 
rum: in: fodinis aliquando perfectum: exiftere, p tamen 
non. poffe, vt per. notabile tempus: ftatum: huncce con- 
feruet ,. fed. breui: potius- tempore rurfum: deftructum: irii- 
Liceat autem: mihi. rurfum: regerere,. fieri omnino: poffe, 
vt quaeuis ferri perfe&i particula. minerae. incluía ,.. ter- 
reis. atque. lapideis- ita: obducta: fit ,; atque obuelata,. vt: 
diffoluentia ad. ipfam. fèrri particulam. non penettare,. 
binc neque ipfam: deflruere: valeant: — Sic fi. v. g..affü- - 
mam, arenae magneticae: füpra: $.. 35 1.. defcriptae. gra- 
È e, num: 
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miw quodüis*,  müclearm: continere ex: ferro: püro: atqué: 
perfé&o: contien: , aft! materia: pidea, quafi: vitrea » 
"Wüdequique'citttünr,; facife- concipitur , quomodo’ par? 
tícula: ifta: fettea: nor: fotuimiaqnae- pluuize- aut" marinae;, 
quae: quotidie: ipfim: humie&ant',, fed“ quod: maius: adhuc: 
eft, ipfis: fpiritibus: acidis ;.' (a" quibus: experientia’ tefte: 
hioc árenáe: genus. nullam: patitur mutationem): refi (tere: 
queat: ` Matera: enim! lapidèa”,, quae: particulam; ferri: 
nucleo" inchini: abducit ,. fihaif*ratiońe ar diffolaentium: 
actione: ipfam: defendit, ac vafculüm vitreum: liermetice 
- clann, inclufüm fibi ferrum ,. contra: aquae- fortis: cui. 
linmergitar; actionem ,. tutum: fifie.. E - 
NA 56). Euincunr: meditationes: iftie;. non: plane ab- 
fbrianr' me: defendete" fententia; dum - dáti: poffe: mines 
ras: ferri talés*,. quae: fertum: perfé&tunr:,. atque: metallica: 
forma praeditum: continent , affero: ^ Caufa: autem ,. cur: 
puto',. mineras: non! reffa&tarids effe: huius: naturae’, ex: 
féquerítibus: concipi: poterit.. Docet: experientia: mineras: 
ferri: refractariás: ipnitonis ope: magneti: reddi? obedientes, . 
. hinc: ad: eundem: reduci: ftatum. quem fine: artis. auxilio: 
a natura! ipfa: acceperunt: minerae: noni refra&tariae.. — Si: 
Vero" perpendamus,. quamnamr mutationem: inducat: ignitio: 
mineris: » admodum: probabile: videtar, non: confiftere: 
ipfmr, nifi! im ee', . Quod: ope: ipfius. particulae. fülphu- 
reae. ac: inflammabiles: cum: metalli: particulis. in. minera: 
contentis: vniantur. Dum: enim) candefiunt: minerae , 
phlogifton. carbonum ipfas penetrare, /feque' particulis 
metallicis: iungere poteft , atque fententia ifla exinde: 
quod. minerae adhuc maioti - p" magncti obedientes: 
| SG .. eddan«- 
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reddantur, fi addito copiofo inflammabili in crucibulo - 


fortiter vrantur, quam fi in folo igne carbonum aperto. 
candefiant, ita confirmatur, vt ad plenam probationem 
vix praeterea quidquam defiderari poffe videatur. Si 
jam vlterius penfitemus , quid accedens ad mineram , 
 intimeque vi ignis fortiffimi cum ipfa vnitum phlogifton 
efhcere queat, recordari conueniens erit, quamuis, me- 
tallorum natura parum adhucdum nobis cognita fit , in- 
dubitatis tamen conítare experientiis ,. metalla omnia 
compofita effz, ex parte quadam folida et friàbili, quam 
terram metallicam vocare. folent Chymici, atque fulphu- 
re vel phlogifto , quarum partium conflituentium  vlti- 
mae, indolem, metallicam ,  ductilitatem nempe et pe- 
culiarem illum fplendorem , quem metallicum vocamus, 
debere. metalla compertum habemus. Si itaque affe- 
ram , mineras ferri refractariis, quales €x terrae gremio 
eruuntur , non continere nifi terram primigeniam mar. 


tiàlem , cui hadenus, ad euoluendam indolem metalli-. 


cam neceffrium  phlogifton deeft;  fubfequente vero 
ignitione ,; aut. cum inflammabilibus corporibus caementa- 
tione, vairi cum terra ifla martiali, quo orbata erat 
phlogifton , particulasque ipfius minerae admixtas, ex- 
inde veri metalli naturam acquirere, nihil ftatuere mihi 


videor, nifi quod Merallurgiae principiis admodum eft. 


conforme. 


357). Cum deinde ferri minerae i v MEHR, igni- 


tionis. ac caementationis ope ad eundem cum mineris 


non refractariis ftatum perducantur, fecundum omnem. 


Yero verifimilitudinem ; m, quam iguitio ant caemen-. 
tatio 


ro 
i 


A 
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fatio prioribus inducit mutatio, in eo confiat, vt terra 


fnattialis ipfis admixta , cum plilogiffto vniatur, atque 
3n verum perfectumque ferrum abeat, fÍíponte: ad eam 
deducimür conclufionem ,^ quod  minerae ferri non re- 
fractariae , quales ex fodinis eruuntur , nullo accedente 
aris auxilio, ferrum perfectum ,  indoleque metallica 
praeditum comprehendant. | Moucri autem circa mine- 
farum iftarufn generationem noua qnaeftio poteft, nam 
videtur duplici ratione ortum  ipfarum. concipi poffe: 
Vel enim natura, fimul dum producit mineram , eo- 
dem actu, etiam ferrum perfectum atque natiuum pro- 
ducit, ita, vt inde a generationis minerae initio iam 
tnetallüàm: perfectum contineat, vel e contrario, dum 
formabatur mineri, nom includebat verum metallum , 
fed terram folum martialem , phlogifto s quo indiget, 

antequam perfectum metallum vocari poteft ddhuc or- 
batám , deinde vero minera haec ab initio refractarit , 

per accidens quoddam , quod terrae metallicae- phlogi- 
fton iungere potuit, ipírmque it verum metallum con- 
"vertere , in non refractariam mutata eft. , Talia acci. 
dentia locum inuenire potuiffe, non negabit , cui , 
-quantas glóbus terreflris inde a ` vetuftifimis temporibus 
paffus fuerit mutationes, non ignotum eft. Ignis enim 
fubterraneus fortuito acceufas, vrere potuit mineras ferri 
enact iii , in finu terrae adhuc conditas, atque mu, 


‘eare ipfas in tales, quae ferrum perfectum continent | 


‘atqae a magnete trahuntar. Quamuis itaque prioris 
-modi generationis minerarum ferri non refra&tariarugg 
M impoffibilitatem — def&ndere non audeam , 


fatis 


et^ 
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fatis : tamen -verifimile ` : videtur , pofteriorem - modum . effe 
eun, quo praecipue ad producendas mineras ferri ;ma- 
gueticas vti ;fueuit : natura , .neque abíonum inuenio, ífi 
quis a(ferere :vellet , :maguetes omnes, quos ex terra 
effodimus , minerasque .reliquas :ferri non  refractarias, 
aliquando :ab -igne .fübterraneo violenter vítas fuiffe. 


'$58) Tufto ‘forte -audacius locutus hic fum , -de 
yebus mihi quodammodo peregrinis. .Relinquo propte- 
zea maturum -de ipfis iudicium , iis qui Mineralogiae 
me magis adíueti.fünt , atque .ad diíquiütiones magis 
mihi familiares :tranfeo , «meque :in caftra mea recipio. 
Videbam .allatis antea :tentaminibus intentus, mineras 
ferri refractarias , quae quales. ex naturae manibus ipfas 
accepimus , ;recipiendo .maguetismo prorfus funt inido- 
neae, rad .affüumendam hanc vim ignitionis et caemen- 
tationis :ope aptas reddi. ;Pronum ,erat hinc füfpicari, 
artificium , -quod : mineras «vis magnueticae acquifitionem 
prorfus refpuentes , „ad affümendam ipfam idoneas red- 
dere - poteft , fi adhibeatur.in mineris, quae iam per 
fe magneticam . vim : áffumere : non recufant , aptitudinem 
ipfarum :ad .recipiendam ; ipfam , .infigniter adaucturum. 
Concludebam .exinde, :magnetes : naturales, forti igne 
vftos , perduci €o poffe , vt maioris longe quam antea 
magnetismi gradus fiant .capaces. ^ Videbatur quoque 
füfcipio ifta egregie .confentire.cum iis, quae modo 
antea expofui, quaeque de :caufa diuerfitatis minerarum 
refractariarum et non :refractariarum. commentatus fum. 
Si nempe hypothefibus «meis conformiter affümitur, igni- 
tionem, 
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tionem , terrae martiali in minera contentae principium 
inflammabile intime inngere , ipfamque vt ita dicam, 
jn verum ferrum transmutare, omnino a magnetis igni- 
tione fortiori is exfpectandus eft fructus, vt ferrum 
in ipfo contentum magis euoluatur, ^ hincque lapis 
incandeícentiae ope , maiori magnetismo füfcipiendo 
aptus fiat. Hae füere confiderationes, quae me ad 
methodum non ínelegantem , vires magnetum natura- 
lium ad gradum jnconfuetum adaugendi , perduxit. 


| 559) Non yanas fuiffe füfpiciones has meas , re- 
petita me docuere tentamina, quorum aliqua, partim - 
yt affertis meis fidem faciam, partim vt totam metho- 
dum qua. vtor, ad generofjores reddendos magnetes 
naturales , luculenter patefaciam , folertius hic defcribam. 
Primus quem tentamini exponebam magnes, figuram 
habebat parallelipipedam regularem, atque ex mafífà cone - 
ftabat nigricante , fplendoris metallici experte, admodum 
homogenea atque compacta, quales fere femper effe 
folent vilioris conditionis magnetes. Erat et hic ex 
debilium claffe , ponderabat enim nudus 2 vncias et 2j, 
fum armatura autem — inueniebatur ponderis ynciarum 3 
et $;, pamm autem vltra proprium füum pondus ge- 
ftare valebat, non enim nifi vncias 4 eleuabat. Ma- 
gnetem hunc armatura nudatum , inter duas yirgas cha- 
lybeas maiores, infigni magnetica vi praeditas, colloca- 
bam , more in Capite antecedenti defcripto, atque poft 
femihoram inueniebam , eatenus adauctam efle ipfius 
vim, wt, poftquam armatura rurfüm juncta erat, non 

Tt vltra 
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vltra vncias 12 et i eleuaret. Hunc magnetem carbo: 
num igni aperto exponebam., atque per femihoram:' 
fortiter candentem íeruabam. Refrigeratum , inueni , 
omnem fere quam poffederat vim magneticam perdi- 
diffe. Tum ipfum. inter easdem virgas, per quartam: 
horae partem. collocabam ,. pofteaque inueniebam , ele- 
vare jam ipfum ,. armatura inflructum, vncias. 18 cum: 
femiffe. Sic itaque magnes ifte poft iguitionem , ab: 
iisdem- virgis magneticis.,. minori. tempore vim- multo: 
maiorem mactus erat, quam antequam incanduerat lon- 
giori interuallo acquirere potuerat.  Euidens itaque eft,. 
aptitudinem magnetis huius ad recipiendum magnetis- 
mum., artificio a me adhibito, ita auctam fuifle, vt 
.2d. eam , quam prius poffidebat., eflet vti. 37 ad 27, 
id eff, circiter vti 7 ad 5. | 

| 560) Alius magnes, ponderis absque armatura, 
vnciarüum 4. ct. 1, cum armatura vero 5j vnciarum , 
ex materia quidem  vniformi et compacta itidem con- 
Íflabat, quae tamen. metallo diuitior videbatur, quam? 
antea defripti — Portabat hic, fi armaturam iunctamm 
habebat vncias 6 et $ Hic ante ignitionem , magne- 
tibus artificialibus per femihoram interpofitus, geftare- 
non valebat,. vltra vncias 22 i. Per Semihoram- in. 
igne carbonum candefactus, pofíteaque refiigeratus, vim: 
fere omnem anmiférat, iisdem vero virgis magneticis: 
per horae quadrantem. interpofitus ,, poftea vuciss 37i 
facile eleuabat , atque aptitüdo ipfius ad. recipiendam. 
vim magneticam artificio meo in ratione 91 ad 75, 
id. eft. circiter. in. ratione. 8$ ad 5 aucta erat, Videtur 


jtagne, 
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Jaque , quoniam hoc cafa augmentum magis notabile , 
quam in antea defcripto magnete obtinui , eo plus va- 
lere hanc methodum , quo generofior füerat , qui ad- 
hibetar magnes, antequam incanduerat, Docuit quo- 
que me vwltimus de quo hic loquor magues, augmen- 
tum virium, quod hac ratiohe obtinctur, fatis ftabile 
effe, neque magnetem , modo rite «habeatur, facile 
Wtud rurfum perdere. Ante paucos enim dies examini 
fubiectus, poft fx menfium effluxum , adhuc idem 
«nod fub initium, geftare pondus, deprehenfus eft. 
$61) Videtur artificium latius hic expofitum , ad 
maiorem perfectionem perduci poffe, vlteriorisque emen- 
4ationis capax effe. Primum nempe, non ignitione ío- 
lum, in igne carbonum aperto, ferri im minera conten- 
ti euolutionem adiuuari poffe , fed caementationis etiam 
ope forti igne , magnaque phlogifti copia adiecta , in- 
ftitutae , idem  praeftari poffe, manifeftum eft. Cae- 
mentatio autem , vti facile patet, maioris fine dubio 
efficaciae eft, ad producendum huac effe&um, quam 
nuda inter carbones ignitio. Deinde etfi ignitio aut 
caementatio ad ferri euolutionem | admodum ‘conducat, 
notifümum tamen eft, ferrum ignitum lentoque refri- 
gerio commiffum admodum molle, hinc recipiendo 
quidem magnetismo aptum, aft retinendo maiori ipfius 
gradui ineptam , euadere. Videtur proinde fructu non 
cariturum , fi magnes, fatis caementatus fortiterque can- 
dens , Ficidae fubito immergatur aquae. Hac enim 
ratione ferrum , caementationis qut ignitionis ope. euo- 


i 2 T t 2 lutum, 
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lutum ; contrahitur , atqué durius, fimulqué coníerunndo 
magnetismo aptius éuadit. AN ; 

$52) Occafionem hic mihi oblatam ; paucis de 
optimd mdgnetes naturales tractandi ratione, dicendi ; 
non omitténdam effe iudico. — Confulerem ; vt magneti 
ex fodina éruto , inducatur prirnumn , atterendo ipfum 
ad cotem arenariam, figüra parallelipipeda regularis, ob- 
feruato tatnen .eo , vt qudntumn fieri poteft longus eua- 
dat. Maiorum énim virium capacem. effe ; caeteris pd- 
tibus, magnétem loügiorem quam breüiorem , füpra 
monftratum eft. Jn hac operatione opus non eft, vt 
ad fituri polorum tnaágnetis naturalium  vllatenus atten- 
datur , fed fufficit , nulla polorum habita ratione ; opti« 
mami, quantimi fieri potet, ipf cotüciliare figuram. 
Sic praeparatus magnes, caemeutetur, caüdensque aquae 
frigidae immergatur. Tum inter forti(hnas duas vir- 
gas chalybeas magneticas aut pro circümftantiarum td- 
tioné plures, collocetur , ac fi fieri poteft, magnetibus 
artificialibus fecundum methodum duplicis — contactus 
firingatur, pro lateribus vero ipfius polaribus ea eligantur, 
quae maximam. habent à fe inuicem diftantiam. Poft- 
modum confüetd rationé armetur magnes , atque obtine- 
bis magnetem pro minerae atque figurae bonitate , gê- 
nerofiffimum , maximeque, quantum fieri poteft, infigni. 
bus viribus praeditum. | 

363) Antequam hanc de magnetibus naturalibus 
difquifitionem relinquam , quasdam adhuc iungere con- 
fiderationes , quae aptum hic locum  inuenient , mihi 
liceat. Valde doleo, nullas me inuenire poffe obfer- 

vationes, 
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Vationes ; fidis dtque diligentes de fitu maguetutn irt 
fodinis ex quibus eruudtut.  Optarem nempe, vt foler- 
tes inflitderentur obferuationes , an magnetis polus bo- 
tealis , antequam ex foditia exíciffüs eft, borealem ter- 
fae plagam , polusque ipfius aüftralis , auftrum fpecta- 
verit , atqué nonne interdum contrarium obferuetüt , vt 
heinpe latus inagnetis, quod boream veríüs directum 
etat , poítquim ex fodini erutus eft rpagunes, auftralis 
ipfius polus eXiftat, id vero latus quod ad meridieta 
conuerfum erat ,  feptentrionalis fit inagnetis polus. 
Vtrumque contingere poffe videtu, — Si enim AB 
Fig. CVIL fit integrum — minerae  ftratum , quod per 
nuclei terreftris actionem magneticum eft factum , facile 
— teñdere quidem nuclei a&ionem 6o, vt ex- 
tremuit B, . quod boream refpicit, borealis polus, A 
Vero , quod verfü$ auftrum fitum eft, aufttalis polus 
euadat, aft manifelum nihilominus eft duplicem contin- 
Bere poffe cafum. Vel enim ftratum AB non nifi po- 
los acquifiuit duos, vel plures habet, more punctorum 
confequentiüm fibi inuicem füccedentes, Sit iam prius, 
atque fit C centrüm ftrati magneticum , fàcileque erit 
6i, qui recordari voluerit eorum , quae fub finem Ca- 
pitis primi cotnmentatus fum , perfpicere ,  vbicunque 
ex hoc firato exícindatur fruflum MN aut mn, fore 
hoc eius indolis, vt extremum ipfius M aut " quod 
auftrum — fpe&auerat , fit auftralis , extremum autem 
quod ad boream comuerfüm erat, N vel s, fit borealis 
ipfius polus. — Si vero ftratum A E Fig. CVII. habeat 
pon confequentià , pro diuerfitate locorum , vbi fru- 

Tt3 ftum 
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ftum ex minera exfcinditur , diuerfus quoque crit euen- 
fus. Sit nempe curua denfitatum fluidi magnetici linea 
LBKCHDEF, cuius applicatae in punctis B, C, D, fiant 
nullae , in pundis vero IL, G fint maximae, atque fi A 
fit extremum polo nuclei terreftris negatiuo , E vera 
extremum , polo nuclei, pofitiuo obuerfüm, perípicuum 
eft , fi exfcindatur | 


ánter A et B, fruktum MN, fore M polum n x MG negat, 
Esel -uUPeedus e s -> 
--1-C---QR -- Q polum negat. R pòla poi. 
--C-G---ST--S----'T-- e 
--G-D-- -NVW - - VN polum poft. W polomdtete 
--D-E---XY--X----Y---- 


€. 


et 


ita porro. 


Quamuis vero folertes circa hanc rem obfèruationes val- 
de fint optandae, vix tamen fatis fideles fperandae funt. 
Raro enim , fcientia fatis inftructis Phyficis ,  inquiren- 
di in ifta, occafio datur, quique vulgo mineras tra&ant, 
metalli foffores, aut negligunt talia, aut parum fidei 
merentur. | 

364) Sub initium capitis huius, de vi acus ma- 
gueticae directiua agens, indicaui, experientiam mon- 
ftrare, declinationem verforii nautici atque inclinationem, 
tantis fubiectam efle irregularitatibus , wt  fufpicari fas 
fit, irregularem effe aut nuclei. figuram , aut fluidi ma- 
gnetici per ipfum  difiributionem. Noua autem fe hic 
nobis patefecit caufa, quae ad producendas irregularitates 
iflas concurrere, immo forfitan {ola ipfas producere 
! TEM poteft, 
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poteft. Quae enim füb' terrae fuperficie fepultae iacent 
minerie magneticae, fine dubio hinc inde magnos occu: 
pant tractus , irregulariter per vaiuerfum terrae globunt 
difpcrfos , qui agendo in acum magneticam , a directio» 
he, quam acquireret, fi felus nucleus rnagneticus adeffet; 
ipfam difturbant, Cum porro, vti verofimiliter affumi 
poteft ,, noua quotidie generentur minerarum  ftrata;. an= 
cqua vero deftruantur ,. forfitan praecipua y variationum: 
quié in acus magneticae fitu contingere obferüantur ,. 
caufa, in miüerarumi magneticarurh generatione ac de- 
firu&tione , aliisque quae accidere ipfis poffunt , mutatio- - 
nibus, querenda eff. Videtur cüm hac fifpicione egre. 
gie conuenire, quod relatum legimus , interdum poft 
vehementes terrre motus, fübito acus directionem  nota- 
biles paffim effe mutationes, facile enim perfpicitur „ 
ferrae motum — minerarum  magheticirum frata diffrin- 
gere , confractaque discere, ficque in verforii directione: 
mutationes infignes producere'potuiffe. Dolendum autem, 
non proftare, circa hanc rem obferuàttones, fatis magna: 
folertia inflitutas. — Velletn quoque , in montiim igniuo- 
morum , eorunr praecipue , qui ferream niühneram inter 
alia eru&tare folent , vicinia, explorari , an poft velhe- 
mientes eruptiones, acus rpagneticae directio , fenfibiler 
qumda patiatur mutationem. — Quodíi cogitata haec 
mea, non omnino a vero fint alieni, patet, vanam 
effe eorum fententiam , qui legem , fecundum: quam de- 
clinatio atque inclinatio. magnetica variantur , aut jam 
repertam putant , aut aliquando erutam iri fperant. 
Sententiae enim meae conformiter, ftatuendum eft, cum 

Inuta- 
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mutationibus nuclei , quae forfitan magis regulares funt, 
concurrere alias, minerarum , non profunde fub terrae 
fuüperficie abfconditarum , mutationes, atque pofteriores 
aliquam habere in producendis directionis acus mutationi- 
bus, partem. Patet autem has minerarum mutationes, 
ad certam conftantemque regulam,. non magis reduci 
poffe, quam fluxas anni tempzftstes, 


565) Satis iam confiderauimus phaenomena, quae 
exinde coníequuntur, quod actio nuclei terreftris ferra- 
ramentis aut ferri mijneris, perfectum continentibus 
ferrum , in debito fitu admodum diu feruatis, magne- 
tismum. inducat , breui tempore non facile Mo de- 
flructibilem, Aft aliae dantur praeterea methodi, quae 
paucis momentis idem efficere valent. Candefiat v. ge 
virga ferrea, magnetismo non imbuta fortiter, tumque in 
debito, pro recipienda vi magnetica fitu, aut íponta- 
neo committatur refrigerio, aut quod melius adhuc eft, 
aquae frigidae fubito immergarur , atque notabilem ipfa 
magneticae yis gradum  acquiret, qui mutato virgae 
fitu , aut penitus connería ipfa , non ftatim deftruitur, 
aut in contrarium yertitur. Notandum autem, fi no- 
ftris in regionibus inítituatur tentamen, inferiorem ey- 
tremitatem , borealem , faperiorem vero auftralem acci- 
pere. maguetismum, 


.566) Egregie tentamen iftud cum theoria noftra 
confpirat. Sciunt nempe, qni fertum atque chalybem . 
tractant artifices, ignitione mollius reddi ferrum , fübíe- 
quente vero refrigerio denuo indurefcere , duritiem vero 

£Q 
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'eo "maiorem acquirere , «quo :caeteris paribus., .ma- 
jori gradu., celeriusque., refrigeratur. ‘Cum itaque in 
ferro molli -facilius moueatur fluidum :magneticum, quam. 
in duriori, patet , nuclei terreftris actionem ;virgam çan- 
-defadam vehementius :magnueticam reddituram , quam 
fimilem frigidam. In ignita proinde virga AB , :maior 
fluidi quantitas ex parte altera B C, in :alteram AC 
;propéllitur., quam fieri potuiffet , -antequam virga can- 
.defacia «erat.  Réfrigerata iam virga , "magno interea 
:dam  candet xm magneticae "vis gradu praedita, protinus 
durior rurfum :euadit., ‘vnde , «quoniam ‘hac ratione au- 
getur difficultas quacum fluidum ‘magneticum ‘per po- 
ros ipfius mouetur, etiamfi vis, quae fluidum ex DC 
in AC tranfire coëgit , cefet, ;nihilominus fluidum ia 
parte A C :accumulatum -inibi .fübfiflere cogetur , :neque 
in partem :B C ‘reuerti :poterit. ;Euidenter itaque iam 
patet, cur virga in hoc .tentamine, et :maiorem., quam 
non candefaca, et tantum, qui:conuerfa virga non pro- 
tinus .deftrui :;rurfum poteft., :maguetismi :gradum 
„acquirat. 
| 367) Dum "haec meditor , ‘fubit mentem cogita- 
io, quae adduci forte non indigna eft. „Annotaui in 
'6. praeced. frigoris ope ferrum durius reddi , atque ri- 
gidius.  Verifüimum hoc effe «experientiae vulgares te- 
ftantur., quae :monftrarunt , ferramenta mollia., aut :mo- 
dice folum dura, fi vehementi -exponantur frigori , admo- 
dum -dura fieri atque fragilia. Videtur itaque, fi virga 
chalybea magnctificetur , pendere gradum  faturationis., 
;magnam faltem partem , .:a gradu caloris quem poffidet. - 
Vx Eadem 
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Eadem itaque virgi per aeffatem, calido exiíítente aére, 
non tantum magnetismi gradum , acquirere poterit , 
quam fi hieme , vehementer frigens , magnetic: vi im- 
buatur. Digna eft res, quae experimentorum ope ex- 
ploretur , aft fateor , tentamina ifla magnam poftulare 
folertiam , íi fallacias omnes euitare velimus. 

568) Tertia datur methodus, euius ope virga, ex 
nuclei terreftris actione, maguetismam acquirere. poteft 
ftabilem , atque fola virgae conuerfione non det(tructibr- 
lem. In debito nempe, pro recipiendo  magnetitmo 
fitu, detenta, valide concutiatur, aut quacunque hoc de- 
mum fiat ratione alia minimae ipfius particulae in for- 
tem concitentur agitationem. — Reperietur tum ipía fatis 
notabilem , maioremque magnetismi gradum nasa effe, 
quam neglecta concuffione acquirere potuiffet , atque fi 
eonuertatur ipla, magnetismus ipfius neque euanefcit, 
neque in contrarium mutatur. —Phaenomenon hocce 
nullam. habet difficultatemr , fed feliciter potius explicari 
poteft, f ftatuamus motum materiae magneticae libe- 
riorem effe, quando virga concutitur, partesque minè- 
mae valido tremore agitantur, «quam: fi particulae iftae 
omnino quiefcunt. Si enim hoc affumatur, euidenter 
ftatim patet, cur eencuffa virga maiorem acquirat 
maguetismi gradum , quam non concuffi. Quoniam 
enim, quamdiu virgam conflituentes particulae minimae 
trement, liberius materia magnetica per ferri poros 
propeli poteft, vi im ipfam agenti, atque eam ad 
tranfitum ex parte BC Fig. CV, in partem A D folli- 
eitant}, magis obediens erit, maorique gradu fluidum 
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in AB accumulibivur, ac ja BC euacuabitur, vnde 
virga tota maiorem acquiret magnetismum , quam ne- 
gleca concuífione obtinere potuiffer. Si deinde virga 
conuertatur , tendit quidem nuclei terreftris actio, ad 
magnetismum antea productum deftruendum, contrarium- 
que ipfi ftatum inducendum, aft efetu deftituta erit 
tendentia ifta, neque, cuin maion iam fluidum mouea- 
tur difficultate quam prius, deftrui poterit magnetis- 
mus, nifi virga denuo concatiatur. 

369) Dum hic affumo fluidum magneticum vi 
iftud propcllenti ab vno virgae extremo ad alterum, 
ficilius obedire , interea dum virgae particulae trement , 


quam fi hae penius quieícunt , nihil me flatuere puto, 


quod verifimilitudine deditutum effet. Lewi potius ne- 
gotio, caufa reperiri poteft, cur fluidum in corporis 
trementis ac valide concuffi poris liberius moueri de- 
beat, quam fit, fi particulae corporis minimae peni- 
tus quicícunt. —Superficiem corporis AB Fig. CIX 
contingat aliud corpufculum D , quod a corpore A B 
vi quacunque attrahitur, atque liquet, fi particula D 
pellatur a vi quadam m directione DE, vim iftam 
nullum producturam motum, neque particulam D ex 
loco fuo verfus E dimoturam, nifi ipfa, frictione, quam 
patitur D, dum fuper plano AB promouetur, maior 
fit. Si ergo frictio dicatur F, vis vero particulam D 
propelens verfus E, exhibeatur per V, nullus oriri 
poterit motus , quamdiu faerit V SF, fi particula D 
planum AB contingat.  Quodfíi autem particula D pa- 
rumper eleuetur, ac a contactu remoucatur, frictio 
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aut omnino: euanefcit , aut faltim minor euadit , vnde: 
vis V actu tum. ipfam. propellere valebit.. Liquet Vero: 
fi; corpus. A B. concutiatur,' particulaeque ipfius in tre- 
morem. concitentur ,. corpufculum. D aliquantum ab in- 
timo: contactu: cum: füperficie AD remoueri, atque 
proinde: vi: in. ipfum. agenti. facilius. obédire. Hanc ob 
caufam:,. vbi: timendum. eft, ne frictio tentamina aut 
experimenta: fallacia reddat ,. concuffione: nos contra: fri- 
tionis: effe&us: tutos. fiflere: folemus.. ^ Concutitur. ea- 
propter barometrum,. ab.iis, qui. meteorologicas infti- 
tuunt: obíeruationes.,, antequam: altitudini. quam: indicat. 
fides- habeatur ;; Aftronomi. inftrumenta, quorum fitum 
ad libellàm: (ex. tubo: vitreo`,, bullam: aéream', cum fpi- 
ritu; vini: includente,. conftantem)' examinant, in tremo- 
rem: agitant, fimiliterque, . tabulam cui infiftit acus ma-- 
gnetica: concutiunt,, qui circa. hoc. inftrumentum. folertes; 
inftituunt: obferuationes.. 

370) Nihil interet, | düm' experimentum | quod: 
hic confideramus , inflituitur., quacunque tandem ratione: 
particulae: virgae. ferreae. minimae: ad. motum conciten-- 
tur ,. prouti per fe: fatis: patet.. Pertinet. autem: fine- du-- 
bio, inter. ea, quae validiffhime minimas: ferri: particu- 
lis concutere poffunt., fulmen: electticum ,. aut: a: lagena: 
Lugdunenfi editum, aut: ex nube: tonitru. grauida. erum- 
pens, quod. quidem afferens, omnes; eos: mecum: fen-- 
tientes. me: habiturum, confido ». qui^ quidem: corpus: 
faum  commotióni. electricae , .vti; vocari; folet., vnquam. 
expofuerunt. Facile itaque: concipitur., vnde at quod: 
férramenta: fulmine- tacta.,, faepius; fortiter: maguetica. fà- 
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&a füiffe ,. acusque: magneticae,. aut: vim: fuam: perdidiffe,,. 
aut in. contrariam: mutaffe ,. depréhenfae. fuerint, atque 
fecundum: Francklini: experimenta ,- tenuia: fila: ferrea , 
poftquam. fulmen- ele&ricum.- ex lagena. Lugdánenfi: pro-- 
filiens: per ipfa. tranfit , magnetica fieri: foleant.- 

371): Videtur ex. his: caufa,. cur“ electricitatis: ope: 
fila ferrea. magnetica: reddi. queant, ita' patere, vt: aliam 
quaerere: opus» non: fit;,: átque falli videntur , qui putant 
occultum: quendám ,: caufaruni: eléctficitatis: et- magnetis- 
mi, ex tentamine ifto elucere nexum. Nulla enim: 
ratio nos: cogit ,. vt affümamus , elecricam  vim' agere: 
hic: vt: talem ,. cum totus hic. effe&us ex- fola: concus- 


fione particularum. minimarum: fortiffima , fine’ negotio: 
explicetür , atque' electrica. concufífhio nihil. hic efficere 


deprehendatur.,. nifi' quod alia: quaeuis: concuffio: fimiliter. 
praeftare: potuiffet.. Fateor. autem”, rém hancce' mereri, 
vt. experimentorüum: ope ,. quae fententiam meam avti 
penitus extra dubium ponere ,. aut,. quod. tamen non: 
pertimeíco , falfitatem.- ipfius commonfítrare queant, ad: 
examen reuocetur, praefertim; cùm: Celeb. Francklini ten- 


tamina,. quodammodo dubia: videantur.. — Aggredi: nego-: 


tium iftud mihi ipfi hactenus: non' licuit, morbus'enim, 
qui per^ admodum: longum tempus: me leo affixum: 
detinuit ,. impedimento füit;,. qao: minus: apparatum ele: 
&ricum , ,. ad huius: generis experimenta',. quae: quippe: 
vehementiorem requirunt: electricitatis- gradum; adaptåre, , 
tentaminaque ipfa inftituere: potuerim: Diligenter” au- 
tem laborabo,. vt quae ex hac pårte ' defiderari : a: me? 
adhuc. poffunt ,. breui: tempore: comipleam; 
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532) Supercft nobis adhuc difquifio quaedam, 
que in vniuerfi de magnuetismo doctrina , iuter prae- 
cipuas numeranda e(t. — Spedat apla, magnetismum ,, 
prouti vocatur, arüficidlem , fine methodum , absque 
magnetis naturalis auxilho,, chalybeis wirgis, infigaem 
magnetismi gradum,  cenciliandi. Videtur autem tota 
de magnete artificiali doctrina , ad duo capita commo- 
de reduci poffe. Partim enim in .diíquifition? ifla 
oftendendum eft, quanam ratione virgae  chalybeae , 
maguete alio nu'o ia víum vocato, magneticae reddi 
queant , ;partim — docenda eft methodus, cuius ope, 
poftquam virgae iam aliqualem .nactae funt, vis mague- 
ticae gradum , poítea wis ipíarum, ad faturationis vsque 
gradum — adaugeri queat. De pofteriori quaeftione +n 
Superioribus futhcienter egi; non folum enim, metho- 
dos ab aüis víurpatas, latius .confideraui, fed nouam 
quoque methodum , hactenus repertis commadiorem ac 
&fficaciorem fuppeditaui. Aft de modo, ia virgis cha- 
lybeis, prima, vt ita dicam, magacticae vis femina, fine 
alterius magnetis auxilio , produceadi , fi magnetes srti- 
ficiales conficiendi fünt, nihil hactenus dictum eft. To- 
fa autem methodus ifla, a modo explicatis pendet, leui- 
Que negotio exinde deducitur. 

373) Virga ferrea mollis, non magnetica CD, 
Fig. CX. in fitu erecto aut alio conueniente , detenta , 
ex actione nuclei terreftris protinus fit magnetica , ita 
vt in noftris regiouibus inferius extremum D  borealem, 
füperius C auftralem acquirat magnetismum , contrarius 
autem ordo in regionibus terrae auftralibus locum inue- 
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piat. Cum itaque virga CD, quamdiu itr debito: fitu 
retinetur, pro vero magnete habenda frt , omnes qnas 
praeftare poteft magnes, effectus, ab ipfa pariter exa 
fpe&andi funt. ^ Si itaque filuny aut virga ferrea. A B, 
ope virgae CD^ eiusque extremitate inferiori D', alr- 
quoties ftringatar ab A verfus D, liquet cx fupra træ 
ditis, extremum A borealem; extremum: vero: B auftra- 

lem. nanci£i debere magnetismum.. | 
5374) Experientiae congruunt ifa, vti cxperiri 
euinis facile licet Deduxerunt autem ex hoc, et fimi- 
libus tentaminibus, Plryficorum aliqui conciüfiones quas- 
dam, quas cum veritate conflftere non poffe puto: 
Fuere enim aliqur ea im fententia, eluere exinde, 
magnetismum , omnino fimili ratione , prouti elettrici- 
tatem, fola frictione produci poffz, atque notabilem hic 
aliquanr vis vtriusque: analogiam inueniffe fibr vifi funr. 
Alii longius adliuc progreíti, legem hanc generalenr 
flabilire fé poffe exiftimarunt , quod ferrum , dum fèr- 
ro alio nom magnetico: frictio infüturttur, magneticunt 
euadat , ea feruata femper regulr, vt extremitas, ax 
qua frictio inrepit, borealis, im qua defit, auflralis cua- 
dat polus.  Vtramque propofitionemr non dübito veri- 
tati minus confentaneam pronunciare. —Frictio enint fèr- 
zi ad'férrom , qua talis, maguetistmum producere. plane 
Bequit,. atque , quae ^in experimento quod confidera- 
mus generatur vis magnetica, non frictioni, fed com- 
municatiomi tota debetur, ita vt, fr quis in vacuo , lon- 
ge a terreflri globo, aliisue corporibus, magueticr vi 
pollentibus , remotus, tentamen hocce inflitueret , ne 
mini- 
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minimum quidem magnetismi "véftigium , etfi laborem 
per fecula protrahat, .producere queat.  Penitus demon- 
firabitur .haec fententia mea, per infra tradenda, ex 
quibus nempe euidenter patebit, phaenomena omnia, 
..cum legibus communicationis .magnetismi optime con- 
Íentire , iis autem , quae prodire deberent , fi fola fri- 
.&io qua talis magnetismi .cauía ,exi(teret , omnino effe 
„contraria. ; 
/$75) Obiectionem quandam ‘hic :timendam hàábeo, 
.quam ftatim remouere confultum .duco , cum ipfa pro 
fententia eorum , qui frictionem ferri ad ferrum , pro 
caufa magnetismum producente »venditant , militare vi- 
deatur. Supra :monftraui, in dato quouis terrae loco 
aliquas dari pofitiones, in quibus, .fi retineatur virga 
ferrea, ex nuclei terreflris actione -magueticam vim 
Adipifci poteft nullam , qualis v. g. fitus eft, fi in ae- 
.quatore magnetico , horizonti ;parallela fit. Si iam vir- 
ga CD Fig CXI. praecife in ifliusmodi fitu detineri 
fupponatur, atque mediante ipfa virga AB fricetur , 
videtur nullum ipíam adipifci poffe magnetismum , fi 
veri fint quae fuppofüi. Virga enim CD fub circum- 
ftantiis antea. dictis , ex nuclei terreftris a&ione magne- 
ticam vim nullam acquirit, atque proinde communica- 
tio 1magnetismi locum habere non poffe, videtur. Aft 
longe alia docet experientia, quae monftrat, et hocce 
cafu virgam AB reddi magneticam, etf debiliori gra- 
du, quam fi virga CD verticaliter erecta fuiffet, Vi- 
detur itaque , in hoc tentamine , magnetismi productio, 
frictionis folius , non communicationis effe effe&um. 


376) 
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576) Facile remouetur hoc dubium , mode rite 
ponderentur ea, quae füpra protuli. Non enim ex 
affertis meis fequitar, virgam CD, défcripta prius ra- 
tione detentam, omnino nullum confequi magnetismum, 
fed concludi exinde folummodo poteft, gradum magne- 
tismi quem acquirit, infigniter debiliorem effe, quam 
foret, fi virga in debito fitu detineretur, Non enim 
negaui , virgam AB ea ratione magnetificari poffe, vt 
dimidium v. g. fuperius ipfius CDA B, aufttalem , in- 
ferius A BEF, borealem magnetismum acquirat, fed fò- 
lum perhibui, ob craffütiem virgae ordinario admodum 
paruam, debilem modo fore vim, quae hac ratione 
producitur , quapropter et ipfam in difquifitionibus fupra 
prolatis negligere potui. Patet itaque , virgam CD, 
etfi in eo quem $. antec. dixi fitu detineatur, nihilo- 
minus, etfi debiliter, vere tamen magneticam fieri, 
vnde mirum non eft, neque fententiae meae contrarium, 
quod affriu ipfius ad virgam AD, poflerior magnetica 
reddatur. Liquet autem , fecundum theoriam , hac ra- 
tione productum maguetismum debiliorem fore, quam 
fi virga CD erecta, ad tentamen adhibita fuiffet, quod 
quidem cum experientia penitus confentire , compertum 
habemus. 

575) Quoad alteram regulam , quam fupra falam 
pronunciauj, quod nempe, dum ferrum ferro adfricando 
producitur magnetismus , extremum iftud, in quo inci- 
pit adfrictus , borealis , id vero in quo definit , auftralis 
euadat polus, non opus eft, vt peculiari opera falfita- 
tem ipfius oftendam, hanc enim mox proponenda fatis 
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euincere poffunt, vnde potius ad euoluenda quaedam 
theoriae noftrae confectaria, 'progredi confültum duco. 
Virga CD Fig. CX. erecta aut in alio conuenienti (itu 
detineatur , atque fi apud nos inílituitur tentamen, fatis 
jam notum eft, inferius ipfius extremum in borealem , 
fuperius vero in auftralem abire polum. ^ Quodü ergo 
virga ab fuperiori virgae CD extremo ftringitur ; 
omnino idem exípectandus eft euentus, qui oritur, 
quando ipfa polo magnetis cuiusdam auítrali flringitur. 
Supra autem prolata docent, hoc caíü, extremum a, 
a quo incipit affrictus fieri polum auftralem, extremum 
vero à in quo definit, borealem. 


578) Quo certus euaderem , an experientia, quae 
ex theoria deduxi confecaria , confirmet ,  forcipem 
ferreum , ex ferro molli conftantem , acus magneticae 
mobilifimae auxilio examinaui , an magnetismum flabi- 
lem poffideat, an minus. Poftquam inueneram , pofte- 
rius locum habere , hincque forcipem huncce tentamini 
aptum effe, filum ferreum., longitudinis dimidii circi- 
ter pedis, diametri vnius lineae , quod magneticam vim 
= habebat nullam, tabulae impofui, erecoque verticaliter 
forcipe, inferiori eius extremo, filum hocce viginti cir- 
citer vicibus fricaui, affritum quemuis incipiendo ad A, 
ac finiendo apud B. Hac ratione filum AB fen6bilem 
ma&um erat vim magneticam , eratque extremum A, 
in quo affrictus inceperant, borealis, extremum vero 
B vbi defierant , auftralis ipfius polus, prouti acus ma- 
guetica mobiliffima teftabatur. ` 


579) 
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379) Experimento hoc abíoluto , forcipem de- 
nuo verticaliter erigebam , aft fitu inuerfo , ita wt ex- 
trenum, quod antea deorfum  conuerfüm erat, iam 
furfum fpectaret. "Simile tum vt antea filum, a5, fol- 
licite antea. examinatum , extremo forcipis , quod iam 
fuperius erat, affricabam, ea lege , vt quiuis affri&us in- 
ciperet ad æ , finiretur vero ad 4. Viginti circiter vi- 
cibus repetita hac operatione , egregie magneticum fa- 
cum erat filum , aft extremum 4 in quo inceperat af- 
frictus iam auflralis, extremum vero à vbi defierat , bo» 
realis inuenieb:tur polus. 


380) Hi fünt euentus experimenti , dum in he- 
mifphaerio, quod habitamus, boreali, inftituitur , fi vero 
quis in auftrali iftud repeteret , procul dubio , omnino 
contrarium obf ruaret euentum. [nibi enim, extre- 
mum ferri verticaliter ere&i , aut in debito fitu de- 
tenti , inferius, aufílralis, fuperius borealis euadit polus. 
Egregie itaque fe fef.Miffe ftatuendi funt, qni ex expe- 
rimentis, in folo terrae hemifphaerio boreali , €t ne 
his quidem rie inflitutis , regulam iftam , extremum 
in quo incipit affrictus, borealem , id vero in quo de- 
finit auftralem nancifci magnetismum , tanquam genera- 
lem, condere non dubpitarunt. z 


381) Quo euidentius in oculos incurreret , etiam 
in hoc tentamine, omnia ea euenire, quae in magne- 
tis vicinia contingere folent, fequentia inftitui experi- 
menta. "Tabulae GH Fig. CXII impofüi filum ferreum 
non "em AD, atque infra tabulam, ad. dimidii 
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circiter pedis diftantiam collocaui magnetem artificialem 
generofiorem K, furfum verfo ipfius polo boreo. — Affumto 
tum parallelipipedo ferreo molli non magneti-o C D, atque 
hoc verticaliter ereto, vt extremum D polum K dire&e 
refpiceret, filum A B decem circiter vicibus fricaui, incipien- 
do affri&um quemuis ad A, et finiendo ipfum ad B, repe- 
rique extremum A auftralem , B vero boreum eunafiffe 


polum.  Seruatis deinde omnibus experimenti circum- 


ftantiis , modo quod iam magnes fupra tabulam detine- 
retur, deorfum verío boreo ipfius polo I, extremum A 
in quo affrictus inceperant, borealis, extremum vero R, 
vbi affrictus defierant, auftralis poli nancifcebatur vires, 
Si loco poli borealis magnetis , quo in hoc tentamine 
vtebar, ipfius auftralem polum in vfum vocabam, pror- 

fus contrarium ac prius, vtrumque experimentum , ha. 
bebat euentum. Per fe fatis patet, quam fimilia fint 
phaenomena ifta, iis, quae in füperficie terrae contin- 
gere folent. 

382) Defumtae funt ex modo recenfitis. experi- 
mentis methodi , quarum ope, dum magnetes attifi- 
ciales, absque magnetum naturalium auxilio parandi 
funt, prima magnetismi veftigia producuntur, Recen- 
fere methodos iftas, atque theoriam noftram ipfis ad- 
plicare omnino füperuacuum foret, cum nihil haec ha- 
beant difficultatis. Non ingratum autem fore le&oribus 
confido , fi methodos aliquas, vulgaribus  emendatiores 
et efficaciores, a me repertas, hic proponam.  Incidi 
in ipfas, cum viderem, neque Michelium meque Can- 
fonum , methodum duplicis contactus, in operatione, 
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qua prima magneticae vis ftamina producuntur, adhibere. 
Cum autem methodi duplicis contactus praerogatiuae prae 
reliquis, cognitae mihi eflent, de modo adhibendi ipfam 
etiam in hac operatione , cogitare incepi., inque dupli- 
cem incidi methodum hoc efficiendi, quarum "vtram- 
que, longe antecellere confüetas, experientia me do- 
cuit. 

583) Pro inftituendis his tentaminibus fequem- 
tem adhibui apparatum. —Conficere primum  curaui , 
virgas quatuor ferreas, modice duras, longitudinis 2 cir- 
citer pedum, latitudinis vnius pollicis cum dimidio , at- 
que craífitiei dimidii pollicis. Deinde parare feci duo- 
decim virgas chalybeas minores, 6 pollices longas, 
4 lineas latas, dimidiamque lineam  craffas. Harum 
prima duo paria ex molli chalybe, aliae quatuor ex 
chalybe ad eum gradum , quem celatetes chalybei pofi- 
dere folent, reliquae quatuor, ex chalybe ad fummum 
fragilitatis gradum vsque indurato , conftabant.  Paratis 
omnibus fequenti ratione negotium aggrediebar. 


584) Virgarum ferrearum maiorum , quarum fub 
initium $. praeced. mentionem inieci, vnam , wvertica- 
liter erigebam , tumque mallei maioris ope , ducenties 
circiter , valido ictu ipfam concutiebam. — Nancifcebatur 
fic ipfa notabilem vim magueticam , wt paruum quen- 
dam clauum ferreum facile geftaret ; fiebat autem infe- 
rius virgae extremum  boreus, furfum autem veríüm , 
auftralis ipfius polus.  Reliquas tres virgas, eodem 
modo tra&atas, magnetica itidem vi imbuebam. 
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585) Peracto negotio ifto , virgarum minorum , 
ex ferro molli conftantium , aliquam AB Fig. CXIII 
füper tabula lignea, inter duas virgis maiores ED , 
CF, debita ratione collocabam , atque altero. virgarum 
maiorum pari fecundum methodum duplicis contactus 
emendatam , füpra fufe deícriptam , firingebam, atque 
magnetica vi imbuebaim , eandemque operationem in 
reliquis tribus virgis chalybeis minoribus mollioribus in- 
ftituebam. Denique poftquam hac ratione omnes qua- 
tuor virgae iftae aliqualem  nactae erant vim magne- 
ticam , methodo in capite antecedenti expofita, vim 
earum ad faturationis vsque gradum adaugebam. 


386) Procedendo vlterius, ad virgas quatuor mi- 
nores, elateris duritie gaudentes, magueticas reddendas acce- 
debam. Collocabam ea propter binas earum, inter duo pa- 
rallelipipeda ferrea mollia, fupra in Cap. antec defcripta ra- 
tione, quatuor vero virgas molles, antea magneticas factas, 
in duos füfciculos diftribuebam , atque earum ope virgas 
inter parallelipipeda ferrea collocatas, fecundum metho- 
dum duplicis contactus emendatam , ftringebam , eandem- 
que operationem in altero virgarum harum pari fimi- 
liter inftituebam. — Sepofitis tum virgis quatuor mol- 
lioribus, magnetismum virgarum , elateris duritiem pos- 
fidentium , ad faturationis vsque gradum, coníueto more 
adaugebam.. 


587) Pro finienda tandem operatione, vniuerfum, 
in $. antecedente defcriptum procedendi modum , repe- 
| tebam, 
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tebam , adhibendo tamen , loco virgarum mollium, eae 
quae elafticam duritiem — poff'debant , harumque. kco, 
eas quae {fummo duritiei et fragilitatis gradu  praeditae 
ernt Hac ratione tandem nanciícebar, virgas quatuor, 
pro molis ratione fortiter magneticas , quarum ope iam 
magnetismum , ad virgas maiores maioresque in infini- 
tum transferre li.uiffet. Tota haec methodus nihil 
hibet difficultatis , vade opus non eft, vt caufas phae- 
nomenorum iftorum fecundum theoriam expendamus, 
pcr fe enim omnia fatis patent. 


588) Progrediamur itaque ad alterius methodi de- 
fciptionem. Pro exercenda ipfa, plne eodem vtor 
apparatu, ac pro antecedenti , modo quod iam virgas 
ferreas maiores, $ 581. dictas, ex ferro molliffimo 
confici curem. — Operatio ipla fequenti ratione abfolui- 
tur. Super tabula lignea L M, inclinata ad horizontem 
fecundum fitum acus inclinatoriae magneticae , colloco 
virgarum firrearum maiorum duas in directum , inter 
que has minorum virgarum ex chalybe molli conftan- 
tium aliquam , ea lege, vt virgae tres EF, AD, CF, 
Fig. CXIV. iaceant in reca , in quam acus inclinatoria 
fe fponte difponit. Ope fecundi poftea viigarum ferrea- 
rum maiorum paris, quas ita detüneo , vt cum virga 
ARB aut anguem nullum, aut peracutum includant , 
virgam AB, víurpando methodum duplicis contactus, 
magneticam reddo , fimiligue prorfus ratione, reliquas 
tres virgas minores molles, magnetica vi imbuo. Ab- 
foluto hoc negotio, totam operationem, $phis 383. in 

fine, 
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fine, 3584, 385 defcriptam inftituo, ficque optatum 
finem obtineo. 


589) Sunt in hac methodo. aliqua, quae quan- 
dam ex theoria dilucidationem — poftulant. Ex (upra 
traditis , manifeftum eft, virgas DE, CF, ita colloca- 
tas effe, vt ex nuclei terreftris actione in veros ma- 
gnetes ftatim abeant, ea quidem lege, vt extremitas 
D virgae fuperioris , borealis, extremitasque C inferio- 
ris, auftralis fiat polus. — Idem itaque eft, quafi virga 
AB inter binos magnetes collocata effet, ad eum ipfi 
inducendum ftatum tendentes, vt extremum B borea- 
lem, extremum A auftralem nancifcatur magnetismum. 
Quoad virgas denique KI, GH, idem locum habet, 
nam et hae protinus in maguetes, pro circum(tantiarum 
ratione fat fortes abeunt, fitque extremum K borealis 
vnius, extremum vero G auítralis alterius virgae polus. 
Liquet proinde ratio , cur methodus haec confüetis effi- 
cacior fit, fine negotio, reliqua enim omnia nihil ha- 
bent difficultatis. 


590) Videri poffet, in ambages incidere metho- 
dum vtramque hactenus recenfitam , parum neceffarias ,. 
non enim ftatim ratio patet, cur virgas admodum par- 
vas ac tenues adhibeam, curue magnetificationem in 
virgis mollibus incipiam , ac per gradus quafi, ad vir- 
gas primum modice duras, tandemque ad fummo du- 
ritiei gradu gaudentes afcendam. Putare enim quis. 


poffet, abíolui poffe negotium aeque féliciter, etfi ope- 


ratio- 
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rationes , quibus virgis mollieribus primus conciliatur 
magnetismus , immediate in maioribus atque dnrioribus 
inflituantur virgis. — Qui vero experientiam confulere 
voluerit , obferuabit, negotium aut plane non, aut non 
nifi admodum difficulter fuccedere, nifi per ambages a 
me defcriptas eatur. — Idem facile ex theoria patet, 
cum enim difficultas fluidi magnetici, tranfeundi per 
chalybis indurati poros, finita fit, determinatamque ha- 
beat magnitudinem , liquet, etfi dentur virgae quatuor 
.chalybeae induratae, magnetismo praeditae , fieri tamen 
poffe, vt ita debilis fit ipfarum vis, vt etiam methodo 
duplicis contactus in víüm vocata, fluidum tamen ma- 
gneticam propellere , atque eam qua mouetur difficul. 
tatem füperare non valeant. Liquet itaque, vim magneti- 
cam virgarum ad faturationis gradum adaugeri non pos- 
fe, nifi vis ipfarum primitiua aut originaria iam ftatim 
ab initio datum quendam gradum, per experientiam 
definiendum, tranfcendat. Docuit autem experientia, per 
antea . traditas methodos, virgas maiores atque du- 
riores , fenfibilem quidem , aft non fufficientem , nane 
çiti magneticae vis gradum, 


591) Antequam commentationi finem imponam , 
notare adhuc conueniens iudico , patere iam euidenter , 
quod fupra aflerui, nullam dari veram atque pro- 
priam magnetismi productionem , fed omnes methodos , 
quarum ope magnetica redduntur corpora ferrea, ad 
communicationem nudam reduci, ita, vt fi nullum 
antea exifleret corpus magnetica vi imbutum , produce- 

Y y Ie 
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re hanc vim in poteftate noftra effe non videatur. Si 
nempe quis, omnes hactenus traditas methodos, qua- 
rum ope ferrea corpora , magnetica vi, qua prius caru- 
erant, imbuuntur, rite confiderare voluerit,  perípiciet 
facile, reduci ipfas poffe ad claffes tres fequentes. Vel 
nempe  maniféto, ab alio magnete hanc vim repeti- 
mus, v. g. dum ferrum fuper magnete ducimus, aut 
in vicinia ipfius detimemus, vel fponte acquirere ma- 
gnetismumr ferrum. videtur, dum: aut collocando iftud 
in debito fite, aut igniendo , aut concutiendo , magne- 
ticum iftud reddimus, vel tandem. duorum corporum 
ferreorum noa magneticorum attritu , vis ifta genera- 
tur. De prioris generis phaenomenis quaeftio nulla 
formari poteft, de iis vero, quae ad duas claffes 
pofteriores pertinent, euidenter monftrini, magnetis , 
qui terreftris globi nucleum Occupat, actioni, vnice 
haec deberi, vnde et hiec, communicationis magne- 


tismi, non productionis effe fpecimina , dubio. penitus 


caret. 
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EXPLICATIO 


Phaenomeni cuiusdam Lagenae Lug- 
dunenfs a Celeberrimo Ricbmanno 
inuenti, 


| 1) 

' etexit primus Celeberrimus Ricbmatnus phaenome-- 
D non quoddam lagenae Lugdunenfis, quod inter 
explicata difficiliora numerandum effe, ad pri- 

mum intuitum videtur. Eft experimentum hoc fequens. 
Appendatur vtrique laminae , lagenae Lugdunenfis latera 
obducenti, CD atque IK, Fig. CXV. filum lineum Cr 
atque Ie, longitudinis 5 vel 6 pollicum , libere prope 
vtramque laminam pendulum.  Poftquim tum lagena 
coníucto more, electrificando laminam C D, electricitate 
repleta eft, obferuabitur eleuari filum C, laminae CD 
annexum, et ab ipfa repulíum in fitum CP afcendere ; 
alterum autem filum Ig, pendebit prope laminam IK 
in fitu verticali prorfus immotum. — 'Auferatur iam ca- 
tena L M, atque filum C' protinus et celeriter ex fitu 
CP, in fitum Cf, ad dimidium quafi defcendet, alterum 
vero filum Jọ interea tantundem circiter, in fitum Ir 
afcendet. Si tunc libere fibi lagena committatur , 
vtrumque filum, at admodum lento, ct vix, nifi 
poft longius tempus notabili, motu fimul et aequaliter 
defcendet , vsquedum fi fitis diuturna concedatur mora , 
vtrumque ad fitum verticalem C 7, Te, redierit, Quodfi 
Yya | autem, 
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autem , poftquam fila fitum Cp, Ir adepta fünt,, alte- 
rura laminarum, fiue CD fiue IK, ab homine pice 
aut vitro non füffulto , fed corporibus non per fe ele- 
&ricis infiftente digito contingatur, ex latere quod con- 
tingitur, fcintilla profilit, debilis , atque vix tam ve- 
hemens, quam qualem edere folent corpora , fine lage- 
nae víü electrificata ; filum vero lateri quod contingi- 
tur, appenfum , penitus defcendit , quod autem alteri 
annexum eft lateri, velociter, in fitum CP aut IR 
aícendit. — Vltimum hoc experimentum faepiffime repe- 
tere licet, absque fen(ibili electricitatis imminutione , 
immo vel centies aut ducenties iterari poteft, antequam 
electricitas penitus deftrfatur. 
2) Elegans hoc experimentum , cum principiis a 
me in Tentaminis theoriae electr. et magnet. Cap. E 
euolutis tam egregie confentit, vt detegi iftud ío- 
lius theoriae ope potuiffet , ni(i iam antea per expes 
rientiam innotuiffet. Cum itaque theoriae a me expo- 
fitae magnus accrefcere queat probabilitatis gradus, fi 
phaenomenis etiam complicatioribus apte confentire ipfa 
deprehendatur , mereri videtur experimentum hocce 
Ricbmannianum , wt caufae ipfius curatius expendantur. 
Euidens autem primum eft, fi aër lagenam ambiens 
perfecte effet per fe ele&tricus , phaenomena in $. an- 
teced. recen(ita locum habere non poffe, Etiamfi enim 
demta fit catena LM, lagena tamen, fub hypothefi 
acris fummo gradu per fe electrici , in eodem ftatu 
permanere deberet , in quo reperiebatur , quamdiu 
catena LM laminae IK applicata erat. Quoniam 
nempe co quem fingumus cafu, neque aër aliquid 
fluidi: 
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fluidi electrici ex lamina CD in fe recipere, neque vt 
aliquid ipfius intret laminam IK permittere poffet , pe.. 
nitus eadem perftare deberet fluidi electrici quantitas in 
vtraque lamina, quae erat momento ifto, quo catena 
LM auferebatur, vnde patet lagenae ftatum tum nulla- 
tenus immutari poffe. ^ Ratio itaqüe phaenomenorum , 
experimentum — Réebmannianum | comitantium , aliunde 
hon petenda eft, nifi exinde , quod aér fit imperfecto 
folum gradu per fíe-electricus, atque difficulter quidem 
fluidum in poros fuos recipiat, aut ex ipfis emittat , 
non tamen penitus hunc motum impediat. Effe autem 
acrem , prouti hic fuppono , imperfeéco folum gradu 
per fe ele&ricum , exinde conftare iam poteft, quod 
electricitas in corpore , quod ex omni parte aére cir- 
. eumdatum eft, non in infinitam duret, fed fat breui 
tempore penitus deftrui foleat. 

5) Cum ergo aër continuo aliquid fluidi elecüi. 
& ex lamina CD in fe recipiat, ponatur, poftquam lagena 
ele&rificata eft, dato tempore laminam CD perdidiffe fluidi 
quantitatem, quae — e.  Tranfit igitur tum œ in & —e, vis 
vero qua lamina CD fluidum repellit , quae aequalis eft 


up B ($. 15. Tent. Theor. Ele&r. et Magn.) 


s T Er ar a Aa a ex. 
dn 97$ g» fiue ob 8 —"7, in a 
Patitar autem hinc quoque vis, ' qua lamina IK fluidum 
attrahit ; quae aequalis eft a q—-, mutationem quan- 


a r^ 


dam. Euadit enim ipfa in T -++ M fiue ob 
B=% in -L t. Vis itaque lamme IK, poftquam 
.CD quantitatem € expulit, non amplius nulla manet , 
qualis erat fub initium , fed lamina haec protinus rur- 
Yys fun 
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fam fluidum attrahere incipit. Interea itaque dum ex 
lamina CD quantitas e expellitur , lamina IK aliquid 
fluidi attrahit, quam quantitatem dicamus y. Quodfi 
ergo iam íupponamus, interea dum æ traníit in a—e, 


. e » . a 2-( /Y2 
B tanfiuiffe in B -y, euadet vis laminae C D =A 
4 — LJ e o t r^ — y r : s 
p. vr cu , vis vero lamine IK — —77 —. 


4) Totus negotii cardo iam in «o verfatur, vt 
relationem | inter £ et y obtünentem  determinemus. 
Quamdiu quidem catena LM, laminae IK iun&a ma- 
net, admodum facile haec relatio inuefligitur. Quo- 
nium enim tunc fluidum liberrime intrare poteft in la- 
minam IK, velociter ac breuiffimno tempore tantum 
ipfius affluer, vt vis attrahens laminae IK rurfus ad o 


redigatur. Fiet itaque  protiuus —u —e ($. 9.) 
vnde habetur ^; = $Z, quo valore in formulim, vim 
laminae CD  exprimentem , introdu&o , fiet ipa 
— em Si itaque laminae 1K inufta maneat 
catena LM, vis laminae huius conftanter nulla manebit, 
laminae vero alterius CD vis lente decrefcer, vnde fi- 
lum ]e fitum fùum omnino non mutabit, filum vero 


C tardo gradu ex fitu CP defcendet. 


5) Si vero catenm LM ablatam füpponamus, 
paulo difficilius relatio quanitatum s et "y eruitur. 
kuidens nempe.eft, vim laminae IK tum ftatim ad o 
redire non poffe, cum aër liberum fluidi influxum in 
laminam IK impediat, — Determinari interim poterit 
quaefita haec relatio fequenti ratione. Cum effetus a 
caufis diuerfis , aequalibus temporibus, iisdemque íüb cir- 
cumílantüs praeftiti , fint in virium, a quibus produ- 

| | cuntur 
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cuntur ratione , patet incrementa , quae accipiunt e et y 
eodem temipufculo miuipo , dt, propertionaiia effe de- 
a (r? = (ry) yr'—t£r £r — Yr 
bere viribus, —57—— -- —3——, €t —g-—. Erit 
/ 
ne de = I5 - (ar? — (r^y )3- yr'r—er*) et lY — 


o S (t 7" — yr), vade obtisetur, eliminato’ 7, ADU. 


ME n MT, fiue a(r—(rn))dyrrydy-—rnridy 
—=rr ede 4 r'ydg—0. 
Aequatio haec ducatur, in 
z 
arri. 


Pore B y e y) 
atque obtinebitur 
dy—de nr d£ -A- d'y 


cry -e rra Kn —y —£ 


vade fit integrando 


Io og. (27 y- 9L LE log, gern. -oy -&jzlog.Conft. " | 


feu capiendo numeros 
e(r—r 
al ead u—— pee 
—,-- Conf. 


"€ ——À—— 
CEN ML 


Conflans haec ex eo determinanda eff, quod e et ^y fimul 
fub expeximenti initium euanefcant, vnde deducitur tandem 
— relitionens inter g et y obuiam exprimens 


x a (r — T’) 
LU meae dauid € r — 4 


rr’ 
n m yY-— gjir—i " 
6) Antequam ipfanr phaenomenorun experimenti 


Ricbmennient explicationem. aggjediamur , praemittere. 
coufi- 


TA 
(zo r3) rT—r** 
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confiderationes quasdam generaliores confültum erit. Sub 
ipfum experimenti initium, vbi vis laminae IK eft 
sulla , vis vero repellens laminae CD — 577—979 
($. 3.), per fe manifeftum eft, vim laminae IK mi- 
norem effe vi laminae alterius CD. Dico autem per 
totum experimenti decurfum , idem obtinere, atque 
vim laminae IK nunquam maiorem fieri poffe, vi la- 
minae CD. Cum enim ífüb initium vis laminae IK, 
quam vocemus v, minor fit, quam vis laminae CD, 
quam per V indicemus, (üperare prior poflteriorem , 
atque ipfa maior euadere nequit, nifi aliquando fuerint 
inter fe aequales. Si vero ponatur V=v, erit 
SUM Y r e r2 quae siendo dat 

e (r*- — (r^y) 2- (y -or(r--r- 0, fiue a(r—7")-4- (oy -e) 
7—0, vnde obtinetur TER) +- y.  Quodfi hic 
yalor fübflituatur in aequatione $. antec. eruta 


gr n) 
a x Aud. 
| Y — we zo 


obtinetur —— 74s c Conft, 


2&T! .. 

(o3 : 
Fieri autem nequit, vt haec aequatio locum habeat, 
nifi fuerit fractionis denominator — 0, quapropter fit 
y =Ħ5. Vis itaque laminae IK continuo minor eft, 
vi laminae. CD, vsquedum fitum fit e— o, et yzi 
id eft, vsquedum lagena ex vtraque parte in ftatum natura- 


lem redierit. Cum enim füb initium quantitas fluidi in CD 


í 
abundantis fuerit =æ, in IK deficiens — *7, euis 


dens 
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dens eft, poftquam fa&um eft =a et y=, id 
eft, poftquam fium. eft V=v, ytuiusque laminae 


D 


electricitatem . penitus: deflzuctam effe. | 


5) Cum itaque V femper maius. fitv, etiam de 
maius kmper erit quam d'y.  Differentialia. enim haec, 
viribus V et v fant proportionalia.($. 5.). ^ Quoniam 
autem porro dV eft = CY (8. 3.) ob d'y ds, 
et 7/ pariter 7, dV femper erit negatiuum , vnde 
vis laminae CD ab experimenti initio vsque ad finum 
continuo decrefere debet. Aliter autem fe res habet 
cum lamina IK. - Eft enim pro ipla do— unn : 
quae quantitas , etiamfi conftanter fit, de> dy, tamen 
ob 7 <r, mox pofitiua, mox negatiua, immo nihilo 
aequalis. effe poterit. Si vero fuerit dv—0, erit 9 
maximum.  Euidens itaque iam cfl, vim laminae IK 
a 0 ad certum quendam terminum maximum  increfce- 
re, ab eo vero ruríus ad o decreícere. Vt maximum 
hoc determinemus , ponamus dv= EN —0, at- 
que fubftitutis valoribus quantitatum de et dY, $. s 
repertis, poft debitas reductiones habebimus, o7"(r*- (r^)? 
+ ry r (r7 4 (7 y)—2er* —o, vnde obtinetur pro cafu 
maximi y == — EUR et e "EE o) 

8) Si modo repertum valorem ipfius y, maxime 
refpondentem , fubftituamus in aequationem , relationem 
inter ^y et e continentem , $. 5 euolutam , dabit ipfa, 
poftquam conuenientes inflitutae funt reductiones 


"x a(r-") 


Tome DS pP E o admi 99. 
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r= 
ar—r) — (r4-(rr) [; A 
ERE TX a-—£Eg 

r(r-- 7^) 


Facile autem: patet, fi 7^ patum differat ab 5", vti fit 
ordinario in: lagena Fugdunenfi , effe. hunc valorem’ 
ipfius. &. —& proxime aequalem a. Si enim * et 7/ ita 
exprimamus , vt differentia. ipfarum fiat. — r, quod 
quidem: femper in: poteftate eft,. quaecunque ratio- inter- 
cedere: inter 7 et »/ füpponatur, erit r—r/—r, r^ 
vero —r-—1.  Quodf. hi. valores in. aequationem. fub- 
ftituautur , obtinebitur 


a(27'--27r--1) | | 
tunc res ue cr 
2Y -—-—32 
r(zr—1) 


Cum autem. affümatur z et 7/ parum a' fe inuicem 
differre ,. erit vnitas refpectu: quantitatis # admodum par- 
va.  Euidens itaque eft parum differre, 277-4- 2r -- r 
$8277, 2r—ra2f, et Pd ab r. Tota itaque: 


quantitas a(2 7-2 inh proxime: aequalis erit EO. 2 idi 


iD 


r(oy—1y 
. eft fere =a, vnde confequens eft, e fore femper quanti: 
tatem admodum partam refpectu. ipfius a. 

9) Si idem hic válor ipfiut y, qui vim làmináe: 
IK reddit maximam , fübftitaatur in formulam generá-' 
lem ,. vim: iftam exprimentern ($: 32, ipfa haec vis: 


(æ — E r (r? — (ry). - 
maxima reperietur. — — QG*-(UP] o» Vis vero quam: 


lamina: 


» 
AJ 
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lamina CD poffidet , dum laminae IK vis i» maxima, 
it SSE Vtr h 


admodum paruum, et f£ fere —7", ab ^ TCI B pa- 

rum differt. Cum itaque vis quam lamina CD ab 
2 — 

initio poffidebat, fit = *9— 7-929, erit vtraque harum vi- 


rium, ad ipfim proxime vt x ad 2. 


10) Perfpicitur iam fine negotio, breui tempore 
eo redigi debere rem, wt vis laminae IK fiat maxi- 
ma. Ad inducendum enim  lagenae hunc ftatum 
maximi, non requiritur, nifi vt admodum parua fluidi 
quantitas ex lamina CD expellatur, quod quidem cito 
fieri poteft ($. 8.). Quoniam autem interea, vis la- 
minae wtriusque , vti $. antec, probatum dedi, admo- 
. Qum notabilem patitur mutationem , caufa iam liquet, 
cur filum C œ velociter defcendere , filum vero Fe iti- 
dem notabili cum celeritate afcendere debeat. Velox 
illa, quam hic loquor virium mutatio , meretur wt ali- 
quam adhuc ipfi tribuamus confiderationem. Annotaui 
iam antea, vim laminae CD interea dum lagena in 
flatum maximi redigitur, ad dimidium fere decreícere. 
Accidit ita, fi catena L M auferatur; fi vero cogite- 
mus ipfam iuncdam manere laminae IK, colligere facile 
poterimus, etiamfi tum lamia CD eandem fluidi quan- 
titatem c expellat, nullatenus tum exinde tam infigne, 
fed non nifi admodum paruum confequi poffe vis V dé- 
crementum. Redigitur enim tunc vis laminae CD ad 


E (6. 4.), vade totam quod ipfa patitur 
" 2 — 
decrementum eft = a iain quae quidem quantitas , 


Zas B ob 
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ob e admodum paruum ($. 8.), refpe&u vis initialis 
eU, fere eunefcit. 6 


ir) Patefit ex his fufficienter , eorum quie im- 
terea , dum lagena in flatum maximi reducitur , in ex- 
perimento Ricbmanniano accidunt, ratio , atque cum 
theoria confenfüs.  Supere(t itaque, vt reliquorum quo- 
que phaenomenorumi curatius examen inflituamus. Id 
quidem nihil habet difficultatis, quod poftquam lagena 
flatum maximi adepta eft, vtraque vis poftea decrefce- 
re, atque vtrumque filum defcendere incipiat, ex fu- 
pra enim prolatis fuffücienter hoc liquet. Aft notabile 
hic occurrit iftud, quod, cum afcenfüs atque  defcenfus: 
florum Ie et Cwr, antequam lagena io (tatum maximi 
redacta effet, admodum fuerit velox, iam poftquam 
ipfa hunc ftatum adepta eft, vtriusque fili motus in- 
fipniter retardctur, et tam lentus euadat, vt non nifi 
poft fat notabile tempus, aliquem contigiffe florum de- 
fcenfüum , obferuari queat. : 


12) Vt rei huius caufa, in lucem ponatur plenarism 
quaedam, quibus ad euodanda haec via parabitur , praemit- 
tenda erant. Recordabuntur lectores ex $ 15 Tent. Theor. 
Electr. et Magnet. fi quantitas fluidi electrici w lamina 
CD abundans dicatur œ , in IK vero deficiens B, fore 
tum vim repellentem laminae CD— V — BD at- 
trabentem antem vim laminae IK, fiue o = EG, 
Supponatur quantitas c imminui quantitate Ë, B vero 
quantitate &— |. , atque erit tum decrementum vis la- 

| minae 
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r- om rcrum 


minac CD- — , laminae vero IK$ 


Si itaque 
I) Sit ko, id eft (i & et 8 aequaliter decre- 
fant; decrementa ipfarum V et v, erunt inter fe ae- 
qualia , et — rn) , vnde fi ponatur, vires V et 9 
ab initio fuiffe aequales, etiam: poft quantitatum a et Qi 
mutationem, ipfarum aequalitas, conferuabitor. 

.2) Si p quidem mon fit — o, fed ita tamen par- 
vum, vt pro euaneícente fumi queat, tum virium 
V et v decrementa proxime filem: erunt aequalia. 
Si itaque hocce cafu vires V et v fub initium vel 
omnino vel proxime füerint aequales , etiam aequaliter 
fere decrefcunt , id eft proxime aequalia permanent. 

3) Si M refpectu ipfius £ notabilis fit magnitudi- 
nis , feu fi decrementa ipfarum æ et Q notabiliter a fe- 
inuicem: differant, tunt etizm virium V et v decremen- 
tà admodum notabiliter differunt Eft enim differen- 
tia horum decrementorum — ELIO , quae quantitas 
eo maior eff, quo maius eft p. | 

4) Si perro m fit =o , decrementum qaod pati- 
tur vtraque vis, admodum paruum, .atque multo mi- 
nus erit, quam [i pm non euaneícat, atque notabilis fit 
magnitudinis. Priori enim cafu eft hoc virium decre- 
menton — $e, quae quantitas ob x parum diffe. 


rens ab r/, valde parua eft. E contrario fi pj. notabi- 


lis fit, refpectu é , magnitmdinis , decrementa haec 


funt Gre — 5# et 44 , quae quantitates cum nota- 


EIL e (T —r'}) 
biliter maiores fint, quam £ "e 7 infignis vtrique vi 
| Z 3 acci- 
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accidere „debet mutatio , quge eo maior erit, quo ma- 
jus eft p. Si autem m non: penitus guidem , fed pro- 
xime tamen euanefcat '. parua tum erit mutatio , quam 
yis vtraque patitur, tunc enim ipfa ab ít £r) parum 
erit diuerfa. - 


15) Si generalia ifta ad cafum quem hic expen- 
„dendum nobis fumfimus , transféramus , liquet fub expe- 
ximenti initium , vbi vires Ve et 4 p admodum funt in- 
aequales , etiam ipfarum a et B darei ss quae vi- 
ribus iftis funt proportionalia , ($. 5) notabiliter inter 
fe differre debere. Poftquam autem vis laminae IK 
facta eft maxima , conftat vires V et v proxime factas 
efle aequales (S. 9). Decrereenta itaque quantitatum « 
€t B, itidem proxime «runt aequalia, viresque V etv 
inde a termino hocce , vbi lagena ftatum maximi a 
quifivit , ad experimenti vsque finem , et clectricitatis 
in lamina vtraque de(tructionem plenariam > proxime 
aequales femper permanebunt. 


14) Perfpici deinde non difficulter poteft, cur ve- 
 lociter fub experimenti initium , admodum lento autem 
gradu , poftquam lagena (latum maximi ade pta eft, 
vires V et v muteptur. Duplici nempe hoc oriri ex 
fundamento manifeftum eft. « Si. nempe decrementum 
ipfius a, feu valor ipfius e, qui refpondet yi laminae IX 
maximae, indicetur per ¿. 


1) Sub initium haec quantitas Z ex lamina CD 
multo breuiori , et quafi dimidio tempore , expellitur , 
quam fieri poteft, poftquam ftatus maximi lagenae ina 


ductus 
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duus: eft. Vis enim répelleüs lartilnaé CD fub int- 
tium duplo circiter maior eft, quam poftquam vis: la- 
mine IK fa&a ot maxima (S. 9). 


2) Si quoque fingamus, etiamíi làgena ad ftatum 
maximi: redu&a fit , nihilominus adhuc quantitatem 
fluidi — 4., ex lamina C D^, eodem vt antex ternpore 
expelli, virium tamen: V et v mutatio, témpore ifto 
quo č. expellitur, genita , muto minor erit," quam 
érat fub initinm', antequam lagena ftatum maximi ad- 
épta- erat. Cum enim, poftquam vis laminae IK ma- 
xima ficta: eft,. vires V et vo fint proxime aequales; 
(6: 9), atque. tales- ad. experimenti finemt vsque- per- 
fiftant,. erünt etiàm  decrementa- iparum æ et: (3: pro- 
xime aequalia..  Probauimus autem $; antec; num. 44, 
vires. V et ý admodum: parum mutari: fi décrementa: 
quantitatam æ et (3 proxime fint aequalia , i multoque 
rhinorem effe, quae tum producitur: virium variationem;. 
quam: foret , f decrementa: ipfarum œ- et (3 fuerint vale 
de inacquália: , quod, antequam lagena ftatum maximi? 
adepta eft, locum habet. 


r5) Vt clàriora^ euadant omnia, al glicertius gès” 
rieralia hactenus propofits , ad vnam alérumue' cafum 
(pecialemi. Süpponamus itaque effe r: 7/-- 100: 99, æ‘ 


vero: vnitaté expriamius. Sub initium ergo experi- 


rhenti‘, erit vis laminae CD = 73? , ($. 3). Si au- 


tem cogitemus , lagenata flatum: madmi acquifiuiffe ,: 
erit e, fiue quantitas fluidi ex limini CD expulfi ,: 
maximo réínondens = 0; 034 23 ($. 8). atque y = 

ooz 


468 EXPLICATIO PHAENOMENI CVIPSD. 


0,02128 ($. 7) Erit proinde tunc vis laminae 


CD—?227*, atque vis laminae IK = H=, quo. 
rum valorum vterque ab =, dimidio nempe vis 


initialis laminae CD parum differt. Si vero catena L M 
laminae IK iun&a manffkt, poftquam tum lamina C D 
quantitatem c€— 0,031235 expulit, foret vis laminae 
CD--'"$^, vnde patet, fi catena. non auferatur, 
vim linin CD parum pati decrementi. - 

16) Si fupponamus, poftquam lagena in ftatum 
maximi redacta «eft, laminam CD denuo expellere 
quantitatem € 0,03123, vt tota quantitas fluidi ab 


initio expulfi fit — 0,062546, erit y huic &refpon- - 


dens, fiue quantitas fluidi , quae inde ab initio lami- 
nam IK intrauit, —0,05246, qui quidem valor, 
per regulam falfae pofitionis, aut alias confuetas appro- 
ximandi . methodos, ex aequatione $.. 5. euoluta, fine 
negotio elicitur. —Fit autem tunc vis laminae CD 
= %5, ac vis laminae IK — 99575. Quodfi iam 
comparationem virium , quas fücceffiue vtraoue lamina 
adipifcitur , inflituamus , erit 


Vis laminae C D| | Diffe E Vislaminae IK IDiffe r. 
- initialis |— 229 n o 

Poftquam lagena Em ecu Q» 9632s 
ftatum maximi|.— o nante — 211 = 
adepta eft. EE 0,03608 0» 02684 
Poftquam lamina —  9393754|.. e 0) 03754 Q 
‘CD denuo quanti- ^ 9 T zu (-. 
tatem :=0,03123 
expulit. | | 

13) Af- 
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17) Affüumfimus hactenus, quod ordinario in la- 

gena Lugdunenfi locum habet, r parum differre ab 7. 
Vt itaque lectores perfpicere quoque queant, quomode 

= phaenomena experimenti Ricbmanmiani mutentur , fi 
quantitates 5 et 7^ notabiliter ab aequalitate recedant, 
alium adhuc cafüm  confiderationi noftrae fübiiciamus. 
Sit nempe 7: 7/— 5: 4, atque erit tum vis initialis 
laminae CD- 4 , £ maximo refpondens = 0,30770 , 
atque y —0,12458 , hinc vis laminae CD, dum la- 


gena in flatu maximi conftituta et — 7 57^ , atque 


. vis lamine IK — 725. Si tandem ex lamina CD, 
poftquam lagena ftatum maximi adepta eft, denuo ex- 
pellatur quantitas e= 0,307770 , erit quantitas fluidi ex 
lamina CD inde ab experimenti initio expulía , dupla 
ipfius £, —0,61540, atque y ipfi re(pondens —o, 48738, 
vnde prodeunt vires laminae CD— 9777, Jaminae ve- 


ro IK— *"Z7. Erit itaque 


Vis laminae CD) pu n laminae I K| Differ. 


initiali —: 2 
alis  |— 5 


Poftquam lagena [ ret 
statum maximi|— = o 260790 
adepta eft. pete ) 05730 | = © 5399 
Poftquam ex lami-|__ LO UL eyosue = 
na CD denuo quan-| | 
titas e20, 30770 
expulía eft. 
Aaa z8) Mon. 
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18) Monftrat intuitus tabularum 6$. 16 et 17, 
praecipuam , ex infignicri quantitatum 7 et 7^ differen- 
tia, oriondam phaenomenorum diuerfitatem, in co con 
filere, quod fi r notabiliter maius fit 7". 

"rj Neceffe fit , vt maior expellatur fluidi quanti- 
tis ex lamina CD , antequam ftatus maximi lagcnae 
induci potcft. 

2) Quod vires laminarum CD et IK, ftatui ma- 
ximi refpondentes , dimidio vis initialis laminae CD 
Afigniter minores fint. 

3) Quod dice hae vires etiam inter fe magis 
differant, ita vt vis laminae IK notabiliter minor fit ,, 
vi laminae CD. ' 

4) Quod in vi quidem laminae CD adhuc locum 
habeat, fub initium ipfam velociter mutari, poftquam 
autem lagena ftatum maximi adepta eft, tardo gradu 
decreícere ; quod autem quoad vim. laminae IK, non 
tam infignis iam fit, velocitatum quibuscum mutatur 
differentia , vti effe folet , fi z et z^ proxime ad ae- 
qualitatem. accedant. 

19) Patent haec omnia etiam fine numerorum 
abfolutorum vfu, leui negotio, ex theoria generali fupra 
xpofita. Veritas quoque ipforum per experientiam 
fequenti ratione commode comprobari poteft. Laminae 
vitreae AB Fig. CXVI, alterum latus, metallica lami- 
ni CD obducatur, ita tamen vt circa peripheriam 
margo latitudinis vnius circiter cum dimidio pollicis, 
metallo non obductus , füperfit.  Paretur porro tabula 
lignea IK , aliquantum: minor tabula vitrea A D , haec- 


que 
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que metaüllicis foliis obducatur, atque laminae CD ap- 
pendatur filum Cr, ;abulae vero IK filum 1g. Si 
ium tabulam IK primum vitreae- tabulae A B imme. 
diate applies, ac experimentum Ri bmannianum infi- 
tuas, poftea vero tabulam IK a lamina vitrea AB, 
per dimidium vel integrum pollicem, remoueas , atque 
idera experimentum repetas, obíeruabis , omnia fic euc- 
nire , vti contingere debere $. anteced. probaui. 


20):Vltimi phaenomeni cuius § r mentionem 
inieci, explicationem lectoribus adhuc debeo. Ofen- 
dendum nempe eft, cur fi altera laminarum , fiue CD 
fiue IK digito contiagatur, poftquam lagena (tatum ma- 
ximi adepta eft, filum tuac laminae quae contingitur 
appenfum, protinus deícendat , alteri vero laminae an- 
nexum filum , celeriter afcendat ; neque minus, cur in 
lagena Lugdunenfi confüeta, experimentum hoc repetere 
multoties liceat , absque eo, vt electricitas lagenae no- 
tabillem patiatur electricitatis imminutionem , inquiren- | 
dum eft. Couücipiamus éa propter, in lagenae lami- 
na CD abundare quantitatem fluidi electrici — a, in 


lamina vero 1K quantitatem. — (3 deficere. Erit. tuac 


. . — d . / 
vis repellens laminae CD— #7 laminae vero IK 


Or-—ar' 


vis attrahens. — p  Supponatur vlterius, in eo- 
lagenam Atatu confütutam effe, vt vtraque harum vi- 
rum fit pofiiua , id eft vt lamina CD a&u fluidum 
repellat , lamina vero IK iftud attrahat, — Euidens tum. 
e(l, effe debere a S> Er et B> er Si ergo fumtis 

| Aaa 2 M ct 
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p €t y pro numeris pofitiui$ , ponatur amen a. M, 
et B= + y, erit 
1) eliminato & 
Vis laminae CD— * 
Vis laminae IK — 
2) eliminato B- 
Vis laminae C D E de m. 


Vis laminae IK — 5. 

21) Contingatur iam 

1) lamina CD a corpore non per fe electrico , 
v. g. ab homine corporibus per fe electricis non fuf- 
fulto , atque , quoniam iam fluidum a lamina CD re- 
pulíum , libere emanare poteft, tantum ipfius protinus 
effluet , quantum requiritur , vt vis laminae CD repel- 
lens ad o reducatur, id eft, vsquedum factum fit 
& — Br j MINA fiet tum |. — o. Reducitur ita- 
que vis laminae CD ad o, vis vero laminae IK, 


2 (y^) s — (r^)? 
quae füerat — E= D — t, euadet in Ec TEN 


atque quantitate rs increfcet. Si autem 

2) lamina IK fimili modo contingatur, fluidum a 
lamina ifta attracum, et libere iam intrare valens, 
eousque in laminam influet, vsquedum eius vis attra- 
iua euanuerit , i. e. vsquedum fit 8 — —— fiue y— o. 
Vis ergo laminae IK iam ad o redigetur, vis vero 


bl? 
zd — (r^i*) kt re 


laminae C m 2 fuerat — d o aa t redu- 
a r^)* / 
cetur ad —— 7,29, atque quantitue "©, increfcet. 


22) Si 
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22) Si iam ad cafum lagenae in ftatu maximi 
conflitutae haec transferamus , atque quantitatem fluidi 
ia CD abundantis per a, in IK vero deficientis per (2 


ar—r — Br—acr' 


indicare  pergamus , erit per $. 9, ~~: “S 


. 2 ^12 s 
—r: 7^, vnde obtinemus « — ED Ep uoo 
Fit itaque, ob a= I7 = ecm et Ob 
it itaque , O =r Fu uM M ay 


ar r£ —(r*)2) 


r’ - 
— y, Y "Were. Si itaque i 
1) Confideremus cafum , vbi lamina CD contin- 
gitur, erit, antequam ipfa contingitur, vis laminae CD 


2 fri)? : f 2 iy 
= H — Ree ^ arque vis laminae IK — Rt 


= B — Birra ^ gü*- (y) O Bratr?) ; 

i Qr ip cT Contingatur 

iam lamina CD , ac ob p fatum =o, erit vis la- 
: CD-— : — rir?) 

minae —O;, vis vero laminae IK — =-=- 

quae itaque vis exacte ad duplum increfcet. Sin vero 

2) adaptemus haec cafüi, vbi lamina IK contingi- 


à mn : i Low arn ny) 
tur, erit ab initio , vis laminae IK — © — Ori 44755) * 


ry vw. ar*—(7)) 
F 


vis vero laminae alterius CD-*— o e 
a(r'*(ri—(r/)?) ^  atrt—(r2) r? : 
— nrw ——qr— *8BlIG4 Si autem contin- 
gatur lamina IK, fiet protinus, ob y euanefcens, vis lami- 
. e ! 
nae IK —0, vis vero laminae CD — 7, quae 
° 2 . 

vis, ob zu: fere — 1, fi r parum differat ab 77, 
non penitus quidem , fed proxime tamen aequalis cft 
duplo vis, quam ab initio lamina CD poffidebat. 

23) Siue itaque lamina CD, fiue IK costinga- 
tur, vtroque tamen cafu quantitas fluidi in CD abun- 
dans, et in IK deficiens, parum mutatur, Sunt enim 

A : . e o . (r^)? 
quantitates , quibus imminuitur prior = pm = n R 
Aaa 3 et 


— 


Un 
NT 


e 
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et poflerior —vY— 5 L5, quae quidem, quam. 
diu 7 param diffrt ao y , admodum parue funt. 
Cum ergo hoc femper ita contiagat , quiuis vie, qua 
experimentum repetitur, concipitur facile ratio, cur 
multoties iterato iplo, parum timen decreícat eiectri- 
citi. Cum porro in digrum , laminam CD contin- 
gentem , parua fluidi electrici quantitas transíiiat, et 
parua quoque folum ipfius pars, ex digito lamin:m IK 
contingente , in ipfam tranfeat, liquet cur ícntilae, 
quas edit vtroqne cafu lagena, fint admodum dciiles. 
Fortior enim fciatilla generari nequit, nifi magna fluidi 
electiici copia ex vno corpore in ahud, traasfiliat. 
24) Si ad cafum fpecialem , fupra $. x5. :6. 
tractatum , haec applicemus , erit. vis lamine. CD, 
dum lagena in ftatu maximi confltuta eft — 27E 


Q 9 
laminae vero IK = 7". Ef vero tam g 
ZO 96877, ct 8— 0,96872, vnde fit M = 0,00973 i 
et y — 0,00963. Si ergo 

1) contingatur lamina CD, fit vis lamine IK 
— US, quae dupla eft vis initialis SẸ. Si autom 

2) contingatur lamina IK, fit vis laminae. CD 
LI 5E, que initialis ^97*' fere dupla eft. 

.  Quantitates m et y iunt eae, quibus à vel Q im- 
minuuntur , fi vel lamina C D vel IK contingatur, quas 
quidem hic admodum paruas effe, cuidens ett. 

25) Si r notabiliter differat ab 7^, ea quae ex 
fuppofitione , ipfarum x et 7/ proxime aequa'ium , de- 
ducta funt, locum vlterius non habent. Erunt pro- 
inde tunc, quantitates m et y, dcu decremknta ipfa- 


rum 
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rum a et B, infigniter maiora, et vis quidem lami- 
nie IK dupla adbuc fiet, quando CD  contipgitur , 
vis vero laminae C D increfcet quidem , dum IK con- 
tingitur, aft duplo vis initialis infigniter minor mane- 
bit. Sic fi fumamus cafum , $. 1'7 coufideratum , ha- 
bebimus pro lagena in ftatu maximi conftituta, vim 
hminae CD = ^2, vim lamime IK = $^, 
& —0,69250, PZ 0,67542, vnde obtinetur p. Zo;15197 
atque »— 0,121575.  Prodeunt hinc 
1) fi lamina CD contingatur, vis laminae IK 
— UU, que vis initialis 5 dupla eft. mE 
2) fi lamina IK contingitur vis laminae CD 
= S USUU*, quae duplo vis initialis 757 notabiliter mi- 
nor eft. 

26) Quae hic propofüi omnit, aeque valent pro 
eo quoque cafu, fi lamina CD, non vti hic füppofui- 
mus pofitiue , fed negatiue, ab initio electrificata füerit. 
Quoniam autem vniuerfüs hic vfurpatus ratiocinandi mo- 
dus , paucis mutatis pro altero quoque cafu ifto: valeat, 
lectoribus ipfis negotium adaptandi hactenus dicta , ad 
huncce cafum relinquo. — Difplicebit. autem forte qui- 
busdam, quod ad diíquifitiones. mathematicas aliquantum 
prolixiores delapfus hic fim , fünt enim , qui aegre ta- 
lia in phyficis tolerant. Aft ego quidem aliter iudico, 
ac breuem hanc differtationem , experimenti Richman- 
niani phaenomena ad caufas fuas reuocantem, ad pro- 
bandam veritatem principiorum theoriae eleétricae a 
me euolutorum , plurimum. valere exiftimo. Magna 

enim 
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enim 'hypothefi phyficae accedere  verofimilitudo cre- 
denda eft, fi deprehendatur phaenomenis complicatioribus, 
is nempe, quae non nifi per longiorem ratiocinio- 
rum feriem ex ipfa, deduci poffunt, apte cohaerere, 
Partim enim , fi quid in conftituendis theoriae princi- 
piis erratum fuerit, eo facilius fe proditurum erro- 
rem eiusmodi íperandum eft, quò prolixior eft ratio- 
ciniorum feries , cuius ope ex ipfis phaenomenon 
quoddam deducitur , partim  fufpicio quoque nulla effe 
poteft, theoriam ab initio cafibus eiusmodi intricatio- 
ribus accommodari potuiffe, vnde examini inftituendo 
aptifümi ipfi habendi funt. 
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EXPLICATIO 


paradoxi cuiusdam phaenomeni 
magnetici. 


2 

n mentem mihi nuper revocauit amicùs, cuius in 

rebus phyficis atque mathematicis perfpicaciam ma- 

gni facio, phaenomenon quoddam magneticum, ad- 
modum paradoxum , quod et me aliquando defcriptum 
legiffe , admodum obícure tamen , recordor. Oblitus 
quoque omnino fum , quo forte loco mentionem ipfius 
jniecam , inuenerim. ^ Nequc et amicus bene recorda- 
tur, vnde iftud depromíerit. Quapropter de experimen- 
ti autore omnino incertus fum, 

2) Et experimentum, quod loquor, fequens, 
Tabulae planae A B, Fig. CXVII imponatur. admodum 
tenue ferrei fili fiuftum fe, vnam circiter, vel ad fum- 
mum, duas lineas longum. Detineatur poftea fupra 
tabulam , ad  diftantiam . vnius vel aliquot pollicum 
magnes CD, tabulae AB alterutrum polorum fuorum 
C obuertens , qui vero polus, filo fe non directe im- 
mineit, fed aliquantum a latere detineatur, ita vf 
pun&um G, per quod tranfit verticalis ex polo mą- 
guetis C in planum AB demiffa, a pundo f vnum 
alterumue pollicem diftet. — Obferuabitur- tunc erigi fi- 
lum fe, ita vt fitum in figura indicatum acquirat, atque 
€um plano angulum ef B includat, eo maiorem , quo 

Bbb minor 
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minor eft diftantia fG.. ^ Concutiatur iam planum ]le- 
niter, ita vt filum ef parumper fubfiliat , et obfíeruabi- 
tur, accedere filum: perpetuo: propius, propiusque , ad 
verticalem CG, atque tandem ad ipfim pun&um G 
pertingere. 

3) Hactenus quidem. nihil valde mirabile aut in» 
exípectatum accidit. —Acceffus enim fili fe, verfus pun- 
&um G, ex attractione quam polus C in ipfum exer- 
cet, facile concipi poffe videtur. — Aft immutetur pa- 
rumper inftituendi tentaminis ratio, et inopinatus {e 
monfítrabit euentus. Fiant nempe omnia, vti prius, 
modo: quod iam magnes infra tabulam detineatur, atque 
erigetur denuo: filum ef, Fig. CXVIII. angulumque cum: 
plano AB, efB includet , eo: maiorem ,, magisque ad 
rectum: accedentem: , quo. minor eft diftantia fG. 
Quod(i autem iam planum concutiatur , filum fe, nom 
vt antea, ad verticalem: C G. accedit, fed. potius contrario» 
prorfus motu., perpetuo ab ipfa. recedit ,. vt fic videa 
tur, quafi iam polus C filum fe, repelleret. 

4) Si feni limatura tabulam A.B. conferas, tume 
que magnetem. fupra tabulam. detineas , facile patet, 
cuiuis fcobis ferreae. particulae , idem quod filo fe, ac- 
cidere debere, vnde concu(fa faepius tabula, omnis tandem: 
limatura , longe lateque prius fuper tabula difpería, di~- 


rece infra polum C jin vnicum aceruum: colligitur:. 


Quodfi vero: tabulae:, circa: punctum G, quod, polo C 
infra: tabulam: collocato directe. imminet ,. fcobis: cumulus- 
imponatur , -concufía tabula,  aceruus hic fponte fe: 
difpergit „ et limaturae particulae , a: puncto G quaqua» 

| verfus: 
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werfus recedentes, regionem puncto G vicinam, va- 
cuam relinquunt. Hac ratione primum  inftitutum fuit 
experimentum; liquet autem me in $. 2 et 9, in efen- 

tialibus tentaminis nihil immutaffe. | 
5) Perfuafas fam, me veram phaenomeni caufam 
detexiffe, quam vt diftin&e exponere queam, atque 
ad omnes phaenomeni circumftantias rite applicare , 
generales quaedam confiderationes  praemittendae erunt. 
"Cogitemus filum ferreum fe, Fig. CXIX traie&o per 
centrum grauitatis ipfius g axe, aut alio quocunque 
modo, ita affixum effe, vt puncto g exiftente immo- 
bili, liber maneat filo fe, circa punctum g motus. 
Vim poli C, magnetis AB a latere. detenti, fingamus 
omnem in vnicum puncum C colle&am effe, atque 
per puncum C tranfeat reca horizontalis Cz, cui 
du&a ex puncto g recta gm fit perpendicularis , et 
dico filum fe non quieturum , nifi poftquam eum ac- 
quifiuit fitum , vt rectae Cg in dire&um iaciat; atque 
punótum C directe refpiciat. Vt hoc pateat, confide. 
xemus primum, ob axem per centrum grauitatis g 
traiectum , filum fe confiderari debere, quafi grauitatem 
haberet nullam , vnde non nifi ad actionem magnetis 
in iftud refpicere opus habemus. Vt vero pofteriorem 
hancce actionem determinemus, ex latius fupra expo- 
fitis , recordari debemus , filum fe magueti propinquum 
ipfum protinus in magnetem abire, ea feruata lege , wt 
fi C fit polus pofitiuus, pars fg ipfi obuería , negatiue, 
altera vero ge pofitiue fiat magnetica, contrario au- 
tem ordine, fi C fit polus negatiuus, prior fili. pats 
Bbb 2 pofitiue, 
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pofitiue , pofterior negatiue magnetica euadat; vnde 
confequens cft, partem fg verlus punctum C aterahi , 
partem vero a'teram ge ab ipfo repeli, quas vires, 
ndis partium fg, ge punctis applícatas fingamus, Cogi- 
temus iam filum fe Fig. CXX. ab iuitio eum non babere 
fitum, vt dire&tio ipfius per pun&um C tranfeit, | fed 
vt cum recta Cg angulum fgC includat, atque per 
fe patet, tam vim attrahentem Cm, quam repcellentem 
Cz, conípirare ad filum fe in directione fr, circa pun- 
(um g rotandum , et iftud ad lineam gC retrahendum. 
Liquet proinde filum fe, in nullo alo fitu. quieturum , 
nifi quando cadit in retam gC, quapropter, etfi ab 
initio fitum iftum non habuerit , aut (i quacanque ra- 
tione ab ipfo deturbatum fit, mox tamen ipfum ac- 
quirere , et ad re&am gC redire cogetur, prouti de- 

Inonftrandum hic nobis fümfimus 
6) Non folum autem filum fe, punto g af- 
fixum , ac libere circa iftud tanquam centrum mobile , 
fitum antea dictüm acquirere femper debet, fed etiam 
idem locum habet, etfi fingitur , effe quidem filum fe 
circa punctum £ libere mobile, puucum vero g nou 
omnino fixum effe, fed in reca verticali qp libere 
afcendere ac defcendere poffe. Si nempe puu&um g, 
ita affüxum fit rectae 75, vt ex linea ifta dimoueri 
nequeat, interea vero hoc pun&um in recta iffa aut 
defcendat , aut vrgente vi quacunque afcendat, dico ni- 
hilominus filum fe fèe fuper pun&o g, durante defcenfu 
aut afcenfü ita conuerfurum , vt dire&io ipfius conitan- 
ter tranfeat per pundum C. — Affumtis nempe modo 
| memo- 
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memoratis conditionibus, cogitetur filum fe, Fig. CXXI, 
non habere fitum eum, vt directio ipfius tranfeat per 
pun&um C, atque euidens eft, attrahi partem fg verfus C, 
in directione mr, partem vero g2, in directione #k res 
pelli, quas directiones, lineae Cg  parallelas fumere 
licet, fi filum fe, prouti hic fupponimus, fit admo- 
dum breue. Refoluendo iam vires iftas, fecundum fta- 
tices praecepta, in duas, quarum altera filo fit paralle- 
la, altera normalis, liquet, exhibendo vires in filum 
agentes per rectas my et nk, refolui , priorem in vires 
ms et mt, pofteriorem in vires nv et ik. — lftarum 
virum ms et nv, in directione fili trahentes, nituntur 
punctum g a verticali gp abftrahere, normales vero 
mt et ni, confpirant ad filum in fitum Cg  pertrahen- 
dum. Cum ergo vires priores, ex hypothefi, eff.&um 
fortiri nequeant, liquet, ad pofteriores folummodo re- 
fpiciendum effe , quae , quoniam nihil impedit, effectuum 
ad quem tendunt non producere, eamque filo fitum , 
vt eius directio perpetuo traníeat per puntum C, non 
conciliare non poffunt. 
^ *4) Eadem ifta, minimum quam proxime vera 
manent, etí punctum g omnino fit liberum , ita wt 
vi cuicunque , iftud follicitanti, libere obedire queat. Si 
nempe filum libere fibi committatur , aut fi a vi qua- 
cunque recta furfum  proiiciatur, dico, fiue afcendat, 
fiue defcendat , tamen | | 
1) ita fe femper conuerfürum , vt directio ipfius 
per pun&um C tranfeat 


Bb3 2) centrum 
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2) centrum grauitatis ipfius, g, quam proxime 
minimum et ad fenfum in eadem verticali pg aut 
aícenfarum aut deícenfurum, ita vt a linea ifta nunquam 
fenfibiliter deflectat. » 

Sunt enim vires in filum agentes, primum graui- 
tas ipíus, (quae nihil aliud efficit, nifi wt centrum 
grauitatis directe deorfum — vrgeat, hincque puncti huius 
in verticali $4 aut aícenfüm retardet , aut deíceníum 
acceleret , atque ad fitum fili fe, quicunque fuerit, mu- 
tandum , plane non tendit) tum vero vires mr et nk, 
a puncto C emanantes.  Reíolutis autem poftremis his, 
prouti in $. antec. faétum e, perfpicuum eft, vires 
mt atque gi, niti vtramque , ad filum in rectam Cg 
retrabendum , vnde liquet, eousque conuertere fe debere 
filum fuper puncto £g, vsquedum directio ipfius per 
punctum C tranfeat. Deinde vires ms atque m7, ni- 
tuntur ad punctum g a verticali 4 abftrahendum, prior 
nempe trahendo iftud verfus f, pofterior iftud vrgendo 
verfus e. Dico autem effectum virium iftarum ita 
fore paruum , vt negligi atque pro nullo haberi queat. 
Quoniam nempe filum fe perbreue fupponimus, ob 
diftantias Ca, Cz, proxime aequales, etiam vis mr 
vim £k, atque vis ms vim zc, parum admodum fu- 
pera. Differentia itaque virium iftarum ms—nv, qua 
quippe punctum g a verticali pqg deflectere verfus f 
vrgetur, admodum parua erit, atque fenfibilem effectum 
procreare nullum poterit. 

8) Ad alium iam tranfeamus cafum , quem exa- 
mini noftro fübiiciamus. In plano AB, Fig. CX XII infra 
quod 
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quod exiftit polus magnetis C, difpofirum — füupponamus 
filum fe, a latere puncti C, ita nempe, vt medium 
fli g, non in reca verticali CD reperiatur, {ed a 
puncto D fiue verfus: dextram , fine verfus finiftram ali- 
quantum remotum fi. Dico filum hoc fe, admoto 
polo magnetis C infra tabulam , fponte fe erecturum , 
ita vt extremitas e aliquantum eleuetur, atque filum 
cum plano angulum quendam efB includat Hunc 
porro angulum efB, dico, angulo DfDB, quem filum 
cum plano includeret , fr eum acquireret fitum , vt di- 
rectio ipfius producta tranfiret per C, femper fore mi- 
norem. Pro meliore huius theorematis elucidatione ,,, 
cogitemus filum fe, punco f ita affixum effe , vt im- 
mobili manente puncto f, filum circa iftud libere rotari 
queat. Sit magnetis polus jn C, et reca horizontalis 
per puncum f tranfiens AD, — Agunt iam in filum 
fe, quod tanquam veem, cuius punctum quietis eft 
pun&um f, con(deramus , vires tres. — Vrget enim pri- 
mum: grauitas fiue pondus fili, quod. ponamus =f, 
centrum. grauitatis ipfius recta deorfum , fecundum  re- 
é&tam gd, deinde vero. pars fg. attrahitur verfus: punctum 
C in directione mr, pars vero ge, in directione mk 
a puncto. ifto repellitur , quas directiones , ob. fupra: in- 
dicatas rationes ,, tanquam rectae Cg parallelas affumere: 
hic licet. Ponamus iam fili fitum quem exhibet figu~ 
ra, effe iftum, in quo: hae vires fibi mutuo aequili- 
brium. faciunt, atque dicamus vlterius, vim qua attra- 
hitur pars fg, et qua repellitur ge, =a. Has nempe 
vires ob antea adductas rationes fumimus aequales. Sit 

deni- 
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denique angulus Bpg— Ọ, angulus vero efB— Y, at- 
que longitudo fili fe — m. ^ Quoniam iam tres vires 
in vectem agentes in aequilibrio effe füpponuntur, co- 
gitentur ipfae fecundum ftatices praecepta refolutae, in 
vires vecti parallelas , atque ipfi normales. ^ Si itaque 
exhibeantur hae tres vires, per rectas gd, mr ac mk, 
trahetur , refolutis ipfis , vectis, in directione fibi paral- 
lefa a viribus g5, ms atque nv, a viribus vero, ge, 
ml, ni in directione ipfi normali. Eft autem ob an- 
lum fgp-— D—:ip, ml=ni = an. (P-Y), et ob 
dge = Np, ge = p cof. vv. Ob momentorum itaque 
aequalitatem obtinebimus aequationem — hancce, mewy 

ma jin(P— p) — sme fin (D Y) , qua reducta fit, 


4 ^ 
pcof. Y = n^ um V) = a fin. GP cof. Y —a cof. (D (inp, 
vnde oritur "7.57 — tang. vj, fiue tang. wp 
= tang. O — sæ p>» ex qua aequatione fitus fili fe 
determinatur. 


9) Requirit aequatio ifta, vt quae ex ipfa con- 
fequuntur , maiori aliquantum folertia evoluamus. — Vi- 
detur primum, duas dari pofitiones, directe fibi inui- 
cem  oppofitas, in quibus vectis fe quiefcere poteft, 
Cum enim tang. sp, praeter angulum — vp,  refpondeat 
adhuc angulis infinitis, n+ Y, 2m- p; 3r- jp, 
47t-- sp. etc. videtur, fi filum fe quiefcat in fitu , 
quem exhibet figura, producta recta fe verfus E, etiam 
ipfum quieturum in fitu fE priori directe contrario , 
angulus enim BJE eft — n-p. — Ad caeteros angu- 
los, in ferie angulorum, qui eundem habent tangen- 


tem 
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tem cum angulo xp, aut prorfüm aut retrorfüm con- 
tinuata , angulos nempe 27 -F3b, 3 n+p, 4 7t Np etc. 
aut hos =n p, —2 n- Vv, —371-6- etc. re- 
fpicere opus non eft, hi enim, prouti manifeftum , 
pofitiones vectis fe, et fE, repetunt, aft nouas nullas 
füppeditant. fn cafu autem fübftrato facile perfpici- 
mus; locum non inuenire, quae in abftracto poffibilia 
videntur. — Vera nempe forent, quae ex aequatione 
noftra deduximus, fi comer filo Je in fitum f E, 
adhuc pars ipfius Gf verfus C attraheretur, parsque 
GE a pun&o C repelleretur, aft manifeftum eft, in 
. fiu FE, fecundum notas actionis magneticae leges, hoc 
locum nan habere. Pars enim EG contrarium iam, 
fG eundem, «um polo C magnetismum acquirit, vnde 
jn hoc fitu pars prior attrahitur, fpofterior wero repel. 
litur. — Perfpicuum itaque eft, pro noftro eaf, non 
ni vnicum dari fitum, in quo filum fe quieftere 
poteft, eum nempe, quem exhibet figura, qui nempe 
folus cum circumftantiis cafus , quem hic confideramms, 
conuenit, 

10) Si affümatur, effe angulum gf B—recto, 
fue effs (b — 7, erit fin Qt, ac cof. =v, vnde 
fit tang sp = ev, quod indicio eft, fi filum fe ita 
di(ponatur , vt puntum g reperiatur in recta verticali 
CD, filum fe, verticaliter erigi debere. Quo vero, 
magis puncum g, a latere recae CD  dimouetur 
verfis dextram , ço minorem fieri angulum (D, per fe 
liquet, vnde fin, Ọ continua imminuitur; cof. (D vero 
augetur, — Vtramque wero ob caufam valor ipfius 

| ^ Cec |^. tung Y 
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tang. y 2 54275? continuo decrefcit. Angulusit aque vp, 
recedendo verfus dextram, . continuo rmninor minorque 
euadere debet, vsquedum, poftquum fa&um eft fin z2 
quo cafu fit tang Xp = o, etiam angulus Xp  euanefcat. 
Quod( porro vlterius adhuc filum fe verfus dextram a 
D remoueatur, fiet tandem ob decrefcentem perpetuo 
vim a, fin D < È, tumque fit tang Xp. negatiuus. An- 
gulus itaque Ap ipfe tunc negatiuus capiendus erit, at- 
que filum fe infra horizontalem AB defcendet. 

ir) Si a recta CD verfus finifftram transferatur 
filum fe, facile patet, angulum gPB reddi obtufüm, 
vnde fi fit. pD — PD, formula noftra adaptatur ad 
hunc cafüm, ponendo angulum ( abire in x — 4D, quo 
cafü fit fin gPB = fia(r —() —fin(p, aft cot gPB 
—cof(--dO)--cof(. Valoribus iftis fübftitutis 


a fin 


obtinetur tang. eFB —— Ud -——-—tMng Wy, qu- 
propter erit angulus eFB— x —p, fiue eFA — wy. 
Liquet ergo, recedendo a verticali CD veríüs finiftram, 
angulum eF A easdem pati mutationes, quas fubit angu. 
lus ef B, dum filum verfus dextram defertur. 

| 12) Si polus magnetis C füpra punctum f, atque 
tranfeuntem per ipfam horizontalem AB Fig. CX XIII. 
detineatur, retinendo, quas antea vfurpauimus ,  denc- 
Fminationes , atque imili prorfus mo calculum inft:- 


tuendo , obtinetur aequatio. tang Y = eI ard > quac 
cum antea inuenta plane coincidit, et ad quam omuia 
$. 9. 10. et 11 di&a adplicari poffunt , vnde euidens 
eft, fi flum fe direce in linca verticali fübiiciatur 

| puxdio 
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— C, vwerticaliter ipfum erigi debere, fi vero 
poftea verfus finiflram transferatur, angulum gíB con- 
tinuo minui, vsquedum tandem fiat — 0, atque filum 
fe in ipf horizontali A B quiefcat, fi vero terminum 
hunc transgrediamar , infra horizontalem iltud defcende- 
re. Neque minus diguet, translato filo fe a verticali 
CD verfus dextram , angulum gF A easdem pati mu- 
tationes , quas antea Tabire -obferuabatur angulus gf BD. 
15) Principiis, | phaenomeno noftro explicando 
inferuientibus , füfficienter iam explicatis , adaptemus 
ipfa ad ca' im , quem tractandum nobis fumfimus. Pa- 
tet fine negotio, G filum fe, tabulae A B, cui fübiectus 
eft polus magnetis C, impofitum fuerit, punctum f 
tanquam punctum quietis, vectis fe confiderari poffe. 
Vires P in directione cum filo fe parallela trahen- 
tes, Ms, gb et nv, a fri&ione fuper plano AB, 
vidis "relftentia , abforbentur, vnde non confiderandae 
hic funt vires , ai normales m7, ge, ni. Ex $. ita- 
que 9, 1O et 11, perfpicaum eft, fi filum collocatum 
fuerit in verticali CTI), perpendiculariter hoc erigi de- 
bere ad planum tabulae A D, fi vero a puncto D aut 
verfus dextram aut verfus finiftram remoueatur,. eleuari 
quidem filum, ita vt cum plano tabulae angulum ef B 
includat , an vero angulum hunc recto minorem effe, 
eoque magis decrefcere , quo magis augetur diftantia a 
punco D, tandemque omnino euaneftere, Sit termi- 
nus hic in H, atque cum vltra hunc terminum vectis 
fe, pro obtinendo fitu quietis, infra planum A B defcen- 
dere debeat, quem defcenfum planum AB impedit, 
Cca patet 


Bra. 
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patet filum: vitta punctum. H ab: D: remotum , femper 
plano: A.B. incumbere debere „ neque: fupra illud. eleuari. 
Similia: locum: habent , fi. polus magnetis C füper: tabula. 
AB detineatur ,. namqne: et tunc filumr,, dum: verticali-- 
ter ipfi. imminet polus, perpendieulariter ad. planum: 
erigitut,. ad! latera vero: translatum: femper. minus. mi- 
nusque. ad; tabulam: inclinatut,, «sqnedum: ad. puntum: 
perueniatue ,, vbi: angulus: quem: cum tabula: includit, ft. 
nullus, vltra: qnod. punctum: delatum: filum, cum: pro: 
obtinendo: aeqmlibrii: fitu: infra: horizontalem: defcendere 
debeat, quod: planum AB, vt fiat, non: permittit, 
dum. vltra. H. diftat. filum: a pun&o» D, plano» A B (eme 
per. incumbere. debct. 

r4) Immediate: iam: veritas omnium: eorum, quae 
Ç 8, afferui ; patet ,. atque: euidens: eft, angplim: ef B: 


= Nr, agulo: gp B= O femper effe minorem.. Cum: 
"enim: fit tang. p= tang, Q~ prox m liquet effe: tang. d 4. 
tang., hinc: et: ipfum: angulum. x (D, quod: quidem: 


pro: cafu ,. vbi: polus C. fupra: tabulam. detinetur’, fimili- 


ter: valet ;; namque: et tunc: filum fe’ parumper: eleuatur,. 


ita: tamen ,, vt angulus: ef B, quem: cum: plano includit: s 

fiue. Yy angulo: gp B,, fiue. Q, femper. fit: minor: 
r5) JDetineatur iam: infra tabulam: AD, Fig. 
CXXIV.. polus: magnetis: C, atque: filum: ferreum: fe 
acquitere ponatur. fitum ef B. — Concutiatur tabula, atque: 
fubfiliet filum fe,. quo. fübfültu: ponamus: punctum gr reta: 
furfum: delatum effe ad. £. Conftat: iam ex: fupra: expo-- 
fitis , in. afcenfu: ifto ,, atque: fubfequente. defcenfü, puns- 
| | &umi 
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&um g v reda pq [enfibiliter" non! aiftrahi , flum vero: 
fe interea: ita? fe/ conüettere, vt directio: ipfius’ tranfeat: 
per punctum: C, fiue vty: fi fübfültus: pty prouti- hic 
fupponimus , fierit’ admodum‘ paruus ‘,: acquirat’. fitum 
rts, reae Ce parallelum: Quodfi ergo defceridens. 
filum: denuo: ad; tabulam: perueniat, habebit! fitum FgE, 

vnde: extteniumr ipfius’ inferius’, ex fin F translatum. 


erit. Cum autem fit’ ff ad’ pF, vti? cof. Xj ad: cof. D | 


manifellum' eft^ effe: pF minus ff, vnde puntum: f 
atque" totum: filum' fe, a' pün&o' D’, fübtultu/ iflo' 
aliquantum recedere debuit: Poffanam: autem? iam 
filum: fe' eousque’ defcendit ,^ vt? extiemio' fo’ infe- 
riori: F' denuo" tabulam! AB attigerit", liqüet', ; ipfüm 
fitum: lineae! Cg. patalleluiri' non’ fermare’, fed defcenüen-- 
te extremo' E. angulum’ EFB minui‘ debere , ita? vt: 
mFB angulo: e f B. aequális',: aut potius: patur per: ipo’ 
minor: euadat.. Quauùis! ergo’ vice, duni: corcütitur plie’ 
fum, atque fubfilit: filum fey per parnim’ interuállürn! 
P panéto D ' recedit’, vride: fac pius: repetita tabulae: cón-' 
cuflione , vlterius: (emper atqué- vlterius: ab: ipfo" recedere? 
debet. - 

16) Prorfus‘ autemi' cóntrariumr huius euenire" des” 
bet, fi polus: magnetis C, füperius plano AB Fig. 
CXXV. admioueátur',. tum: nempe corícuffo' plano; filum ` 
fe ad pun&um D, propius’ (emper: propiüsque' aéce« 
dere: debet:- Filum: nempc fe', antequam: tabüla: cone 
cütitur ,: eum’ acquirit fitüni^,. vt: angulus" ef A — 2 ane 
gulo gk &— D, minor fit. — Coticüffo antem plane, 
atque afcendente- per fubfültürre flo i$ reu verticali; , 


yt 


390 EXPLICATIO PARADOXI CVIVSDAM cte. 


vt punctum g trapsferatur in £7, durante hoc afceníü 
atque fub(equente defceníü, filum fe fe ita conuertit, vt 
directio ipfius tranfeat per C, fiue vt fitum, rectae 
Cg proxime parallelum sêr, acquirat. Defcendente ita- 
que filo, atque interea parallelismum cum Cg, proxime 
faltem, fernante , punctum extremum f transfertur in F, 
vnde quoniam pF eft ad pf vti cof. (D ad cof Y, 
hinc pF < pf, filum totum ad verticalem CD inter- 
valo fF propius accedit. Poftquam autem filum fe in 
fitum EF peruenit, extremum ipfius E adhuc parum- 
per defcendit, ita vt fitum z;F, fitui priori ef proxime 
parallelum, fiue potius talem, vt angulum z;F A, angulo 
efA parumper maiorem efficiat, acquirat. Liquet ergo 
iam, cur in tentamine ea ratione inflituto, vt polus magne- 
tis C fuper tabula A B detineatur, filum fe ad vertica- 
lem CD propius. femper propiusque accedat, curque 
euentus hic omnino fit contrarius, eius qui obferuatur 
dum magnes tabulae ab inferiori parte 
Admonetur. 
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